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RESOLUCIONES 



JUNTA NACIONAL DE GRANOS 

Apruébase el fonnuhirio "Solici- 
tud ele inspección de exportación" 
C. 155. 

Apruébanse las Instrucciones pa- 
ra la impresión y confección del 
mismo. 

RESOLUCIÓN 
N? 25.701 
Bs. As.. U|l|84 

VISTO ia necesidad de racionalizar la 
documentación para solicitar la ins- 
pección cié exportación, y 

CONSIDERANDO: 

Que una revisión efectuada a los da- 
tos contenidos en el fornicario "Cer- 
tificado de Habilitación Embarque 
Directo" C.155 vigente, demostró la 
conveniencia de su modificación ade- 
cuándolo a las necesidades del siste- 
ma de Inspección de Exportación en 
las delegaciones y distritos habilita- 
dos. 

. Que deben darse instrucciones a los 
usuarios con el fin que las presenta- 
ciones a realizar se ajusten al for- 
'mulario -'Solicitud de inspección de 
exportación'' C.155, a su contenido 
de información y a las instrucciones 
para la impresión y confección del 
formulario. 

Que corresponde establecer el trámi- 
te administrativo que asigne respon- 
sabilidades y tareas a las dependen- 
cias que intervienen en la inspección 
de exportación en las delegaciones y 
distritos habilitados. 

Por ello, y atento a lo actuado por 
las Gerencias Técnica: Explotación 
de Elevadores y Organización y Sis- 
tem as, 

El Interventor 

eti la Junta Nacional de Granos 

en uso de las atribuciones del Directorio 

Resuelve: 

i 
Artículo 1? — Implántase el diseño del 
formulario "Solicitud de inspección de 
exportación'' C.155 que consta de 1 fe. y 
su correspondiente- contenido de informa- 
ción' que consta de 5 fs. que como anexo 
I y II, respectivamente, forma parte de 
esta resolución, 

Art. 2" — Ei formularlo "mencionado 
en ei articulo 1?) sustituye al formula- 
rio "Certificado de Habilitación Embar- 
que Dilecto" C.155. 

Arí. 3? — Apruíbanse las Instruccio- 
nes a las firmas exportadoras para la 
emisión y confección del formulario "So- 
licitud de inspección de exportación" 
C.155 que consta de 2 fs. y que como 
Anexo III forma parte & la presente re- 
solución. 

Art. <í" — Las íiiTíias exportadoras de- 
berán imprimir y confeccionar el formu- 
lario "Solicitud de inspección de expor- 
tación" c.155, cumpliendo con lo Indi- 
cado en los Anexos I» H y. Hl-de Ja,J3tfé- 
scirl-e. i- , '...■; 

Arí .'" — í...'¡ p;? r v'_i('-r, *l*roíGeIÓn co- 
mem. .r:\ n Uírsur' -ví^erc-Ia c:i la feclif^ 
que detei'tu-iie la Gerencia TKtitfca.,/ * * 



Art. 6? — Apruébase el procedimiento 
Nf .9001 "Inspección de exportación y 
facturación manual de los servicios soli- 
citados en base ■ al formulario solicitud 
de inspección de exportación C.155" qt>e 
.consta de 3 fs, y que como anexo IV for- 
ma parte de la presente resolución. 

Art. 7'.' — Las disposiciones que con- 
tiene el mencionado procedimiento senín 
de cumplimiento obligatorio para las de- 
pendencias del organismo que interven- 
gan en el trámite de inspección de la 
exportación y en la facturación manual 
de los servicios solicitados. 



Art. 8? 

cial. 



Publiquese en el Boletín Ofi« 



Art. y> — Pase a> la Secretaría Gene» 
ral, a sus efectos. 

Alberto Ferrari Etchetorry 

Nota: Esta Resolución se pubilca sin los 
Anexos I, II y IV. A disposición 
de los interesados en la Junta Na- 
cional de Granos - Sede Central. 

ANEXO III 

INSTRUCCIONES PARA LA 

IMPRESIÓN Y CONFECCIÓN DEL 

FORMULARIO "SOLICITUD DE 

INSPECCIÓN DE EXPORTACIÓN" 
C, 155 

1. Ei formulario "So-l'citud de inspec- 
ción de exportación'' C.155 se utili- 
zará para: 

— Individualizar el servicio cuya ins- 
pección se soliefta. 

— Facturar los servicios solicitados a 
las firmas exportadoras. 

2. El diseño del formularlo "Solicitud 
de inspección de exportación" C.155 
que por esta resolución se implanta, 
sustituye al denominado "Certifica- 
do de habilitación embarque directo'* 
C. 155. 

3. La impresión del nuevo diseño se ha- 
rá respetando las siguientes carac- 
terísticas: 

medida: 310x297 mm - norma IRAM 

3001 - serie A4 

papel: obra primera alisado de 57 

grs. 

impreso: de un lado en tinta negra 
presentación: blocks de 100 hojas ca- 
da uno. 

/4,_Las firmas exportadoras imprimirán 
el formulario "Solicitud de inspec- 
ción de exportación'' C.155 y lo con- 
feccionarán a máquina en original y 
dos copias, de acuerdo al Contenida 
de Información que como anexo H 
forma parte de esta resolución. 

ÍL Los formularios se deberán presen- 
tar sin enmiendas, tachaduras ni 
omisiones haciéndose responsable el 
emisor de la calidad y claridad de 
la información. 

6. El formulario deberá contener sólo 
los datos impresos que figuran en el 
nuevo diseno; no se admitirán otras 
inscripciones que las contempladas 
en el modelo qne como Anexo I se 
adjunta. 

7. La División Explotación 'Delegaciones 
o los Distritos habilitados, según co- 
responda, serán las dependencias en- 
cargada?; de recepcionar el formulario 
"Solicitud de inspección de exporta- 
ción" C.155 y controlar que los datos 
contenidos y el diseño de los formu- 
larlos se ajusten a io indicado en el 
contenido de información y al mo- 
delo adjunto, 

8. El formulario "Solicitud de Inspec- 
ción de Exportación" C.155 debenS - 

'"" estar troquelado a lo ancho, sepa- 
rando el cuerpo "principal del talón 
que contiene los datos de los certifi- 
cados a extender. —Tro quelados a 1qj& 
&t cea del cajbezaU,- " ' ' 
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9. Los ejemplares de] formulario 'Soli- 
• citud de Inspección de Exportación" 

C.lSó, se archivarán en las siguientes 

depsnd'/ncias: 

— original paité süptáibr: Departa- 
mento Inspección de Embarque 

— orijíin a uparte inferior: (talán) Ge- 
rencia Técnica 

— duplicado: División Explotación De- 
legaciones y|o Distritos habilitado^ 

— tiiplieaáb: firma exportadora. 

10. Ei incumplimiento de algunas de lai, 
instrucciones ¡tripartidas permitirá a 
las dependencias receptoras rechazar 
la documentación. 



dirección nacional 
de importación 

IMPOKTAíCIONES 

Normas para la integración, for- 
mas ¿le presentación y secuencias 
de trámites tic los formularios 
aprobados por la Resolución S.C. 
N*- 1 . 9IS4. 

DISPOSICIÓN 

No 23 

Bs. As., 12¡1,84 

-VISTO lo dispuesto en ei Decreto N? 31!) 
del 29 de diciembre de 1983 y en las 
Resoluciones M. E. N? 6;84 y S. C. 
HP 10,84 y, 

CONSIDERANDO : 

Que resulta "necesario instruir al sec- 
tor importado* sobre la correcta uti- 
lización del régimen de importación 
establecido en el Decreto citado en 
el Visto. 

Que la pTesente disposición se dicta 
en uso de las facultades conferidas 
en los artículos 16 y 11 de la Reso- 
lución S. C. N? 10,84. 

Por ello, 

•El Director Nacional 

de Importación 

Dispone: 

Artículo 1* — Establécense las instruc- 
ciones para la integración de los for- 
mularios aprobados en la Resolución 
S. C. N^ 9,84, sus formas de presenta- 
ción y secuencias de trámites que, como 
anexo, forman parte de la presente dis- 
posición. 

Art. 3" — La presente disposición co- 
menzará a regir a partir de la fecha. 

Art. S* — ComunfCjuese, publiquese, 
dése a la Dirección Nactohaí del Regis- 
tro Oficial y archívese. 

Mario A- tkífff. 

ANEXO 

1. — INSTRUCCIONES. PARA INTE- 
GRACIÓN DE LOS FORMULA- 
RIOS 

. La documentación a presentar deberá 
ser integrada a máquina sin raspaduras 
ni enmiendas y eon información perfec- 
tamente legible. 

A — Formulario apvobatlo en el Artícu- 
lo i* de Id, Resolución Si C* Nro. 
9; 84 - Declaración Jurada de Nece- 
sidades de Importación 

I — D.itos deí Solicitante 

Djbrn eornplctyrse, sin excepción tó~ 
«les los datos que se solicitan, eoiikisten- 
t£s en: 



a) Importador Ni, Campos 5 a 10. 
Consignar el número de importador 
registrado en la Administración 
Nacional de Aduanas. 

bJ Nombre de la firma declarants. 

c> Domicilio de la firma. 

El cVomicilio que se cite debe ser el 
registrado ante la Administración 'Na- 
cional de Aduanas. 
£1 — Número de Orden 

Los formularios que se presenten de- 
berán numerarse correlativamente, en 
los campos 11 a 14 "N? de Orden", a 
partir del número 1, de forma tal que 
en la totalidad de declaraciones juradas 
presentadas ' por un mismo importador. 
no existan números de orden repetidos 
ni faltantes. Cuando se alcance la De- 
claración Jurada de Necesidades de Im- 
portación el N? 9.999 se reiniciará nue- 
vamente con el N» 1. 

El número de orden deberá ser siem- 
pre correlativo al asignado al último for- 
mulario presentado, en forma indepen- 
diente de su aprobación o rechazo. 

III — Carácter del Importador 

Se marcará con una "x" el cuadro que 
corresponda, dentro del campo 15. 

IV — Eneuadramiento de la compra 

según lo previsto en la norhia 
legal reglamentaria del ' régimen 

En los campos 16 y 17 código deberá 
citarse el número de código establecido 
en el Artículo 11 de la Resolución 9. C. 
N? 10 del 6 de enero de 1984 que iden- 
tifique la presentación, según el caso 
que se plantee, de acuerdo a las aclara- 
ciones que seguidamente se transcriben; 

— Código 01 — Cuando se trate de 
Declaraciones Juradas de Necesidades de 
Importación para cualquier mercadería 
cuya importación no esté sujeta a cupos 
y origine giro de divisas, exceptuando 
las presentaciones globales, los bienes de 
capital y los elementos de reposición. Lo 
dispuesto en el párrafo anterior no es 
aplicable a los bienes de capital y ele- 
mentos de reposición, para reventa^ no 
incluidos en la Circular COPEX 1-7 del 
15 de setiembre de Í981 y Circular CO- 
PEX 1-23 del 2 de agosto de 1082 del 
Banco Central de la República Argen- 
tina, cuyas presentaciones deberán eíee^ 
tuarse por este código. 

— Código 02 — Cuando se trate de 
Declaraciones Juradas de Necesidades de 
Importación de carácter global, conifor- 
me a lo previsto en el Artículo 3 ? de la 
Resolución M. E. N' 6 84, por mercade- 
rías cuya importación no esté sujeta a 
cupos y que origine giro de divisas. A 
.contiguación de la descripción de la mer- 
cadela debe consignarse el Dsereto Pro- 
mocional que las ampara. 

Para el uso de este código deberá pro- 
cedí rse según lo establecido en el Ar- 
ticulo 12 de la Resolución S. C. N? 10 
Cijl tío enero de 19í¡4. 

— Código 03 — Cuando se trate de 
mercaderías para las cuales se hayan 
concedido franquicias por cantidades li- 
mitadas a cupos anuales, ya sea en fun- 
ción ti':- convenios internacionales de in- 
te gración o complementaron o por ne- 
cociaciGnfjs multilaterales o bilaterales y 
cüyar-í ñnportaeionf :a ovi'jinrn giro de di- 
v i?; ' ... 

Ej: !í*.ul!>: Convenio Argentino Urugua- 
yo de Cooperación Económica (CAUCE). 

— Código 04 — Cuando se trate de 
tni.ieadíTjas cuya importación no origine 
giro de divisas, con excepción de los ca- 
sos tí" donación. En este cí>so deberá 
ccii t -¿¿iinv£<j, de tedus modos, la cantidad, 
el prcí-io unitario y el vr.lor total. Este 
Código no alcanza y pov lo tanto no 
pedrñ utilizarse, en operaciones para re- 
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venta con excepción tie los elementos de 
reposición en g?.ra,ntia. 

Las operaciones sin uso de divisas a 
las que se refiere el presente código no 
alcanzarán, eü ningún caso, a aquellas 
que por sus cantidades y valores apa- 
rezcan cerno compras masivas de carác- 
ter comercial. Por el* contrario, solo al- 
canzan a importaciones, tales como: 

a) reposición de mercaderías por cum- 
plimiento de garantías. 

b) prototipos de fabricación. 

c) Equipaje. 

d) elementos publicitarios. 

e) planos de fabricación. 

f) reimportaciones de mercaderías re- 
mitidas al exterior por motivos que 
justifiquen su retorno (reparación, 
concurrencia a muestras o exposi- 
ciones, etc.). 

g) otras causas que exponga el inte- 
resado. , 

En todcs los casos se analizara la ra- 
zonabilidad del pedido en función ue 
cantidades y valores totales que se de- 

— Código 05 — Cuando se trate de 
mercaderías cuya importación no origi- 
ne giro de divisas por provenir de una 
donación. En este ca&o deberá consig- 
narse, de tedos modos, la cantidad, e¡ 
oreció unitario y el valor total. 

' En ningún caso se admitirá una de- 
claración en carácter de donación en la 
que resulte como beneficiaría una enti- 
dad con fines de lucro, excepto cuando 
se demostrare fehacientemente que aque- 
lla la recibe con destino a fines no co- 
merciales. , , 

Los recipiendarios de donaciones de- 
berán ser preferentemente entidades de 
bien público reconocidas como tales por 
autoridad oficial competente ü organis- 
mos oficiales que no ejerzan actividades 
con fines de lucro. 

— Código 06 — Cuando se trate de 
importaciones con ulo de divisas, de bie- 
nes de capital y eU-mcntos preposición 
comprendidos en la Circular COPEX 1-t 
del 15 de setiembre de 1981 y Ca'culai 
COPEX 1-23 del 2 de agosto de 1932 de. 
Banco Central de la República Argén- 

— Código 07 — Cuando se trate de 
importaciones pava usuarias directos, con 
Uso de divisas de bienes de cap.tal y ele- 
mentos de vrpú.-.ición no coniprciittidcá 
en la Circular COPEX 1-7 del 15 de se- 
tiembre de 1981 y Ciicular COPEX 1-23 
del 2 de agosto de 1982 del Banco Cen- 
tral de la República Argentina. 

eó'ti-m 08 — Presentaciones com- 
prendió.^ 'en el Artículo 6^ dol Decreto 
K? 319 del 29 de diciembre de 19^d. 

— Código 09 — Cuando se trute de 
importaciones dé , elementos de reposi- 
ción destinados a. 'Bienes de Capital fijo 
de usuarios. En ósió- caso se presentara 
Una Declaración Jurada de Necesidac.es 
de Importación pie posición NADI. 

Cuando buiU ubu i 'a\d';da respecto a 
la inclusón dé la priücvitación en algu- 
nos de los cód'gos enunciados pr¡ en ?n- 
temente el importador deb?ra consultar 
en el sector Ar-usor í\ óXWh'íq dinpuo,to a 
ese eíecto 

Y Área d*-' Proctíili-iiuia'de la 

Mercadería 

Se maicí.ró con una ví 'x" el cuadro qu? 
corresponda ávuíro d; i campo 18 según 
la siguiente explicación 

a) ALADI negociada —cuadro 1— 
Cuando se trate 'de mercaderías que 
ñt Imnorten al amuaro de conce.no- 
nes otorgadas b.ua cualquier in;,- 

' tunviv.:) d'i l.'i A-:;cuci;n Latino- 
amerit-ana de Iot:'?ración — ALA- 
TLI — En estos chh:> además de la 
po-tción de la N'ADI, d^bürá con- 
[.¡ríiiaiT? la prts'cii'n de la NABA- 
LA'/.C. 

b) AI.ADI no rr,'3cc:.-.r»a —cuadra 2-- 
Cuando ;- rt trat? d" inercaderías pro- 
c^t-^tvs de pí\Uíb i legrantes de >a 
AIADI oero no n:;i'ociadas por al- 
gún- in.4i;uin3rsía dj dicha A^ocla- 
eión. En es';os ca i : no d n >:or'i cou- 
M"nprse la posición NABALALC. 

-> Ei:t--ezona —cuadro 3— Cuando Fe 
u-ate de mei-cadcrias precedentes de 
países no iiitfRiviit. s de la ALADI. 
\ I — País de ProccíVní'La. 

Deberá citarle, por su nombre, el país 
d-> procedencia de la mercadería y a 
continuación-, eir los ■campas 10 a 21, se 
consignará el código corraspondiente a 
ditíio-p3J5. -establecido en la DinpiViicíón 
N* 25777 de la Dirección Nacional de 
Importación. 

El prí: de prccrd?neia será aqu?í 
cU:sde el cual hubiera side expadida ia 
mercadería on destino final al lugar de 
importación fArt. 15 de la Ley 22.415 
— Códiüo Aduanero—). 

VII — Posición üc la- Nomenclatura 

Arancelaría y Derechos 3e • 
Importación NADI 
En los campos 22 a 31 se transcribirá la 
posición de la NADI que comprende a ¡a 
mercadería que se solicita importar. 

"Deberá citarse íiempve, aun cuando ce 
trate de mercaderías negociadas en la 
ALADI, 

VIII — Tratamiento Asignado a la 

Mercadería, según Decreto 
N-> 319 83 

Fn el cuadro titular "Incluido Dto. 31D| 
83" se íznreará qoh una "*". el casillera 



que corresponda, s?gún se encuent >-r>ni«* 
prendida la mercadería en las li.- L„ Aí;- 
xas I, II o III al Decreto N-í 3: ""í o 
bien se trate de mercadería cuya ít^-'Sii 
del Certificado de DJNI s?a A'ulí'.'-vU'.cá, 
de acuerdo con lo previat? en el Artícu- 
lo V' d?l DcretO N<» 319 G3. 

Cuando la m?rcadcrio e; encuentre en 
más áo, una de las listas ant-i-Ci al De- 
creto N° 310 83, cañifla de mcrc.id rías com- 
prendidas al mitmo t!omi:o en los ane- 
xos J.l y III se marcaiún amba;, casille- 
ros. 

IX — Posición NABALALC 

Deberá citarse, únicamente, cuando se 
trate tíe mercaderías n? r ,o{:i^das, por 
cualquier instrumento, oca países de la 
ALADI. 

Se consignará en los campos 32 a 38. 

No obitante citarse la prsición de la 
NABALALC d:bc-rá censigrar^ además, ¿ 
la poiiicíén de la NADI. 

X — Ciudad de Medida 

Deberá citarse, por Su nambre, Ja uni- 
dad do medida en que se comercializa la 
mercadería y a continuación, en los cam- 
pos 39 a 40 el código correspondiente a 
dicha unidad de medida, establecida m 
la Disposición N? 257 77 de la Dirección 
Nacional de Importación. 

Deben utilizarse, únicamente, las xitü* 
d?.des de medida admifc'das por la legis- 
lación argentina en la materia. 

El código de unidad de medida (04) 
"Unidades" deberá utilizarse para las 
mercaderías que se comercializan por 
unidad y que no sean susceptibles de 
fraccionar tales como máquinas, apara- 
tos, heladeras, televisores, eneededores, 
relojes, toros, lapiceras, cubiertas, etc. 

También se utilizará para mercaderías 
envasadas, para cuyo ca¿o en la descrip-? 
ción deberá decirse: ~ 

Ejemplo: Tomates pelados enteros, eii * 
su jugo, en latas de 4C0 3rs. cada ima, o 
Caja centeniendo 24 latas d e tomates 
pelados enteros e"n su ji:go ; de 400 grs. 
cada una, 

Eiv estos casos el precio unitario qu^ za 
declare será el de cada env:.=e, e;; ¿<cir 
por leta o por caja. 

Asimi-mo, deberá utilizarse el c.'.t'icfo 04 
para mercaderías qus se comcrcialíean 
poi pares. En talca ci:w¿ en la descrip- 
ción ae dejará conrtaiv:ij d'- esa situa- 
ción y $] precio unitario que s? consigne 
será f d: cada par. 

Ejemplo: "Pares de zapatos pt;ra uíu- 
jer, de suela y parte suprior de cui.ro". 
XI - Derecho da importación vigente 

Rr> consingnará en les compos 41 y 
42. Cuando tsíé constituido por un sólo 
dígito, éy\í: se consignar.! en el campo 
42. i 

El tícíTcho de importación oue efebe 
coní,i^;n;.ise será el "q;:e efectivamente 
deba aboiiarsi, es decir el establecido en 
la N(¡r¡y. hilatura Air.^c^lr^'ia y Dere- 
chos de Impu'ííición o bic-n el que co- 
i'rei- ponda si se trata de un derecho pie- 
ftrtncial surgido tíe una negociación o 
del. acogimiento de un régimen espinal 
de importo clon. 

Animismo, el derecho de importación- 
a consí:;nai, ya sea eaiüklrc'do en Ja 
NADI o en el arancel prífcrcnefal f/ue 
e.iiTo.spondíere, será el qup rija o% el 
momento de presentación dr la Decla- 
ración Jurada Ce Ni cvúíl'i^.íícíí ue TniEior- 
tacíón. 

E1::mplos de r '-;is Cp. U.íLunifiltos 
preí'erenciales serlíiu, filtre oífes:. 
ai dereches de importación con'-nhr'a- 
úcs en el GATT, cuando f;i j ..*j;icn 
mrnoros que Ius eá tallecidos en la 
NADI. 
b) derechos de importación neriociívdos 
en la ALADI, cuando rcn3ltf-n me- 
nores que le; establecidos t:ii ía 
NADI. 
c i franquicias craíicíhirins oí orea- 
das en función del rc^uncíi de pro- 
moción .nirirn'jifjica. 
d i importaciones al amparo ue la Loy 
N 1 -' 19.640. ■ ; 

3;i ct.-iií.;;;nará la cürrcrponrsioi'tc '.t-.Ia 
ctiny.M rtaíii'adu, en les crir.inrj C3 a 
52, u.ihzuiu'o Uiiú pura ciiúz dígito. La 
cantidad será un número eníero y se 
escribirá de formal tal que el dígito del 
ordim de unidades quedo en el casillero 
52, cs_ decir sobre el extremo denoho. 
Delicia también ■iiidicai'ija en ¡(ir^s, tal 
como prevé el fornvibrLo. 

XIÍI - í^r^iu u:.iC;:.i ) 

El precio u:::it: '':«: ¡ ' c. : ■: ; n:v/ii en 
dólares estadounid./nac-s, aui.'/J, 1 el íT.go J 
se realizare en oti'a moneda, con cua- 
tro (4) decimales, en los campas Ü3 a ¿5 
utilizando uno para cada dr'nl'.i. D;l):r¿ 
también consjgnan:n en lstrcs. 

Aunque el precio unitario no ti nga 
decimales los cuatro (4) campos desti- 
nados a aquellos a partir de la cema 
impiesa en el formulario deberán com- 
pletarse con ceros. 
Ejemplos: Cantidad 15. 

Precio unitario: 215,0000 

XIV - Valor total 

Se consignará en los candis 66 a 7Í 
en números enteros, sin d^ilmr.lc. r .. De- 
berá expresarle en dólares c£,tntíúuui- 
denses, aunque el pago se raalizr.re cq^ 
otra moneda; 
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' Si ol cálculo resultante diera un valor 
fetal con decimales, se deberá proceder 
|[e la siguiente manera: 
|A- Cincuenta centavos (0,50) de dólar 

o más, se considerarán un dólar. 
*■» Menos de cincuenta centavos tQ,5Q) 
. de dólar, no se considerará. 
^ Ejemplos: 1) Cantidad; 15 
\ Precio unitario: 215, 4900 
k. Valor total: 

15 X 215.4200'= 3.232,3500 
Se declara: 3.232 

2) Cantidad : 15 

Precio unitario: 215,5000 
Valor total: 

15x215,5000 = 3.232, 5000 
Se declara: 3.233 

3) Cantidad: 15 

Precio unitario: 215.5200 
■ Valor total: 
-^ ■". 15:í215 5200 = 3.232,80 
~ Se declara: 3.233 

El valor total declarado se consigna- 
ba ubicando el último dígito de la de- 
techa en el campo 74. 

J£V - País de origen 
1 El país de origen que deberá consig- 
narse será el que surja de las reglas 
¡establecidas en el Artículo 14<? de la Ley 
22.415 (Código Aduanero) ._ 
■XVI - Descripción de la mercadería 

( Deberá, describirse la mercadería pro- 
piamente dicha, no el texto de la Posi- 
fción ÑADÍ o NABALALC que la com- 
prende. Esta descripción en ningún caso . 
podrá ser menos explícita que el texto 
de ia posición arancelaria que la com- 
prende. 

* En la descripción se especifica rán ca- 
a&cberís ticas técnicas y|o calidad y|o me- 
didas y o propiedades, y¡o modelo y, o 
¿narca y o cualquier otro dato que per- 
^*nita su correcta identificación y valo- 
^ración. La especificación de modelos y¡o 
jpiavcas será optativa. 

¿ Ejemplos: 

"' 1. Incorrecto; Tomates al natural. 
V. Correcto: Tomates pelados enteros, 
| en su jugo, en latas de 400 grs. cada 
f una. 

¿32. Incorrecto; Alfombras para automó- 
< viles 

Corre *.".to: Alfombra de gema para 
automóviles, con base de yute y re- 
vestimiento v:ní]ico. 
ITS. Incorrecto: Televisor, 
t Correcto; Televisor blanco y negro 
| de 17 pu'gadas modelo ... marea... 
'HJ. incorrecto: Radiograbador. 
J Correcto; Radiograbador ¿terco cua- 
/ tro bandas marca ... modelo... 
? fLa descripción incompleta de la mer- 
^ faadería dará lugar a la observación de 
^ía Declaración Jurada de Necesidades de 
\ importación o a la anulación del Certi- 
ficado de Declaración Jurada de Nece- 
sidades de Importación que se hubiera 
emitido. 

. Cuando se trate de posiciones de la 
STADí que comprendan más de una mer- 
cadería, deberá presentarse una DJNI 
¿por tipo de mercadería. 
!'.' Ejemplo: Posición NADI 82.03.03.00.12. 
i' Incorrecto: Formulario de DJNI para 
¿sacabocados, corta tubos y cortapernos, 
c Correcto: un formulario para sacabo- 
cados; un formulario para corta tubos; 
jm formulario pura cortapernos. 

El nombre de !a mercadería deberá es- 
cribirse utilizando un cuadro para cada. 
letra, comenzando por e! primer campo 
Üe la izquierda. Entre cada palabra debe 
Quedar un campo en blanco. Al finalizar 
pl renglón y haber necesidad de conti- 
w 3&uar en el siguiente, no tener en cuenta 
3r ' él corte -silábico sino usar todos los cam- 
pos cortando la palabra en donde llegue, 
Sin indicación mediante guión, ele. 
í No podrán utilizarse más cuadros que 
■ ios prc vistes en el formulario, 
r Importante: Principalmente para pro- 
ductos químico.-;. Los guiones, comas, pun- 
tos, paréntesis, etc. deben consignarse en 
Un casillero como si fueran letras. AiU 
tiaismo, deberá declararse tanto la des- 
cripción técnica como ei nombre comer- 
cial de la mercadería. 

2EVIII - Firma y sello aclaratorio del 

responsable 

!La IXeíavcc-óii Jurada de Necesidades 
Os Importación deberá ser firmada por 
el o alguno de las representantes legales 
de la empresa con poder suficiente. 
XIX - Intervención previa 

En el campo 78 deberá marcarse con 
Una "jí"' el tratamiento asignado a la 
^ mercadería en el Decreto N? 319|83 en el 
que se disponen intervenciones previas 
de otros organismos públicos, 
B - Formulario aprobado en el artículo 
2? de la Resolución S.C. N* 9.81 
El declarante deberá adjuntar ambos 
talones, sin separar, completando tida» 
los datos previstos. 

Como constancia del recibo de los fnr-. 
miliarios y pagos del arancel por los Cer- 
tificados a emitir, so devolverá al decla- 
rante el talón N° 2. debidamente Inter- 
venido por Recepc'óñ y Caja, contra cuya 
presentación se le entregará el Certifi- 
cado de Declaración Jurada de Necesi- 
dades de Importación o el Formulario de 
Verificación de Datos según corresponda.. 
gt El pago del arancel será considerado 
^ Válido sólo si ee efectúa el mismo día 
de presentación de ift Declaración Ju- 
rada, 



C - Formulario aprobado en e! artículo 3? 

de la Resolución S.C. N 1 -' 9¡S1 

Este formulario se utilizará para recti- 
ficar los datos consignados en el Certi- 
ficado de~ Declaración Jurada de Nece- 
sidades de Importación o en el Formu- 
lario de Verificación de Datos. 

Se presentara un formulario por cada 
documento que se desee rectificar de-= 
tiendo citarse siempre el número as g- 
nado de Declarac-ón Jurada de Necesi- 
dades de Importación. 

En este formulario deberán consignar- 
se únicamente aquellos datos que se de- 
seen modificar. 

Ai pie de dicho formulario (Talón para 
el Importador) debe completarse el nú- 
mero de Importador y el asignado a ¡a 
Dec acón Jurada cuya rectificación se 
solicita. 

2. -Instrucciones e informaciones para 
formas de presentación de declaracio- 
nes juradas de necesidades de impor- 
tación. 

I — Tjas Declaraciones Juradas de Ne : 
cesidades de Importación por mercade- 
rías no comprendidas en los .artículos l 9 , 
4?, 5? ni 6* del Decreto N<? 319 del 2S 
de diciembre de 1983, se tramitarán au- 
tomáticamente (artículo 7? del Decreto 
319.83), 

Estas D.J.N.I, se presentarán en. ven- 
tanilla desfilada a ese electo en el Sec- 
tor de Recepción. 

II — Las Declaraciones Juradas de Ne- 
cesidades de Importación por mercade- 
rías comprendidas en los inciso*, dj y 
g) dál artículo 2? del Decreto N* 319;83 
deberán presentarse adjuntas a una nota 
en la que se explique que les alcanza 
alguno de ambos incisos. 

Se adjuntará, además, los documentos 
que demuestren que se hallan compren- 
didas por alguna de las dos situaciones, 

Se presentarán en la ventanilla desti- 
nada a ese efecto en el Sector'de re- 
cepción. 

III Las Declaraciones Juradas de 

Necesidades de Importación referidas a 
mercaderías excluidas de] anexo I del 
Decreto N? 319¡83 en virtud de las no- 
tas aclaratorias de dicho anexo se pre- 
sentarán adjuntas a una nota en la que 
Se expongan las razones por 'las cuales 
ee considera aplicable a la mercadería 
que se declara alguna de dichas notas. 
Cuando corresponda o si el importador 
lo considerase necesario se adjuntará 
documentación. 

Se presentarán en ventanilla habilita- 
da a ese efecto en el Sector de recep- 
ción. 

IV — Las Declaraciones Juradas de 
Necesidades de Importación para mer- 
caderías comprendidas en el Anexo II 
del Decreto N<? 319J83 se presentarán ad- 
juntas a una nota en la que deberá ex- 
ponerse ia necesidad de la importación. 

En "dicha nota deberán exponerse los 
■ datos taxativamente indicados en los 
puntos I, II. III y IV del articulo 5<? de 
la Resolución S.C. N? 10,84. 

A los datos requeridos en el 'punto III 
deberá agregarse información sobre "im- 
portaciones mensuales en ios últimos, tres 
años". ' 

Cuando. por el tipo de mercadería que 
se declara, se interpretare que no co- 
rresponde la contestación de algún pun- 
to o no le fuere posible al importador 
obtener la información que se requiere, 
se titulará dicho punto ya continuación 
se consignará "no corresponde su con- 
testación" o "se desconoce' 1 , respectiva- 
mente. 

Sin perjuicio de la contestación a los 
puntos indicados, el importador expon- 
drá todas las razones o justificaciones 
qu e considere necesarias para fundamen- 
tar su -presentación. 

Cuando una mercadería comprendida 
en el Anexo II del Dacreto N? 319|83 se 
encuentre también comprendida en ei 
Anexo III de dicha norma, la presenta- 
ción a que se ha hecho referencia debe- 
rá efectuarse luego que Ja Declaración 
Jurada haya sido intervenida por el Mi- 
nisterio de Salud y Acción Social. 

Las presentaciones ,a que se hace re- 
ferencia en este apartado se efectuarán 
en ventanilla habilitada a esc efecto en 
el Sector de recepción. 

V — Las Declaraciones Juradas de 
Necesidades de Importación globales de- 
berán presentarse con las formalidades 
establecidas en el artículo 12 de la Re- 
solución S.C. N* 10¡84. 

Las presentaciones de Declaraciones 
Juradas globales deberán ajustarse a lo 
dispuesto en la Disposición n' 368179 de 
la Dirección Nacional de Importación. 

Se presentarán en ventanillas habili- 
tadas á ese efecto en el Sector de re- 
cepción. 

VI — Las Declaraciones Juradas de 
Necesidades de Importación que consti- 
tuyan revalidaciones en función de lo 
dispuesto en el artículo 4? de la Reso- 
lución S.C. N? 382 del 20 de octubre de 
1983 deberán presentarse adjuntas a una 
nota en la que se solicite tal revalida- 
ción, debiendo adjuntar la documenta- 
ción probatoria que exigía aquelia ñor- 
nía y asimismo cumplir con lo estable- 
cido" en la Di*or -i^ión N? 517 r'-.í 11 de 
octubj-e^üe iBJw ele la Dlrecc^ü Nació- 
■aal de Importación, 



Estas presentaciones se efectuarán en 
ventanilla habilitada a ese efecto en el 
Sector de recepción, 

VII — Las Declaraciones Juradas de 
Necesidades de Importación para merca- 
derías comprendidas en el Anexo I del 
Decreto N^ 319,83 deberán presentarse 
adjuntas a una nota en ia que se ex- 
pondrá la necesidad de la importación. 

En dicha nota deberán contestarse ios 
datos taxativamente indicados en ios 
puntos I, II, III y IV del artículo 5? de 
la Resolución S.C. N? 1084. 

A los datos requer-dos en e! punto III 
deberá agregarse información sobre "im- 
portaciones mensuales en les últimos tres 
años". 

Cuando por el tipo de mercadería que 
se declara 'se interpretare que no corres- 
ponde Ja contestación de algún punto o 
no le fuere posible al importador obte- 
ner la información que se requiere, se 
titulará dicho punto y a continuación se 
consignará "no corresponde su contesta- 
ción" o "se desconoce 7 ', respectivamente. 

Sin- perjuicio de ia contestación a los 
puntos indicados, el Importador expon- 
drá todas las razones o justificaciones 
que considere necesarias para fundamen- 
tar su presentación. 

Estas presentaciones deberán realizar- 
se ante Mesa de Entradas de la Secre- 
taría de Comercio. 

3. Instrucciones para secuencias de trá- 
mites de declaraciones juradas de ne- 
cesidades de importación. 

I — Las Declaraciones Juradas de Ne- 
cesidades de Importación con excepción 
de las que se refieren a mercaderías 
comprendidas en el Anexo I del Decreto 
N^ 319)83, se recibirán los días lunes a 
viernes de a a 12, debiendo en ese mo- 
mento abonarse el arancel sobre la to- 
talidad de las Declaraciones Juradas in- 
gresadas. La Oficina de Recepción no 
aceptará el o ios formularios que no se 
ajusten a las especificaciones dispuestas, 
procediendo en ese caso a deducirlos de 
la "Boleta de - Recepción y pago de 
D.J.N.I.". 

II — Los "Certificados de Declaración ' 
Jurada de Necesidades de Importación' 1 

o log "Formular. es de Verificación de 
Datos' ! .que se emitan por cada presen- 
tación efectuada por mercaderías com- 
prendidas en lo dispuesto en los artícu- 
los 7? y 8? del Decreto N? 319 83, asi 
como las correspondientes a mercaderías 
excluidas del Anexo I de dicho decreto 
en virtud de - las notas aclaratorias del 
anexo citado podrán ser retirados a par- 
tir del segundo día hábil siguiente al de 
la presentación, en el horario de 13 a 
17 horas, contra presentación de: Talón 
2 de la "Boleta de Recepción y pago de 
D. J. N. I.' J debidamente intervenido. 
Cuando por deficiencias mecánicas en el 
procesamiento no se encuentre disponi- 
ble algún Certificado, se entregará en su 
reemplazo un ejemplar de la "Boleca de 
Recepción y" pago de D.J.N.I,", con le- 
yenda "Sin Cargo", mediante ia cual el 
importador podrá -presentar una copia 
de la Declaración Jurada pertinente den- 
tro del plazo admitido para rectificacio- 
nes, a los efectos de proceder, a su re-: 
procesamiento. 

III — El formulario de "Rectificación 
de Declaración Jurada de Necesidades de 
Importación' 1 deberá presentarse dentro 
de los seis í6> días corridos a contar de 
la fecha de emisión del documento que 
ee desea rectificar y adjuntando éste a 
la solicitud de rectificación. Este trámi- 
te podrá realizarse los días lunes a vier- 
nes en el horario de 9 a 12 y de 14 a 17. 
La nueva documentación resultante po- 
drá ser retirada a partir del segundo 
día hábil siguiente al de la presentación 
de la rectificación en el horario de 14 

, & 17 contra la presentación del talón del 
formulario de rectificación, intervenido y 
desglosado por la oficina de recepción ¡ 
correspondiente. Vencido el plazo de seis 
días Indicados precedentemente, deberá 
presentarse una nueva Declaración Ju- 
rada de Necesidades de Importación y 

' abonar el arancel establecido. 

IV — Los "Certificados de Declaración 
Jurada de Necesidades de Importación" 
o los "Formularios de Verificación do 
Datos" correspondientes a las presenta- 
ciones por mercaderías no comprendidas 
en el punto 3. It podrán ser rearadas 
al tercer día hábil siguiente a! que se 
comunique al importador que su Decla- 
ración Jurada de Necesidades de Impor- 
tación iue remitida a proceso de .compu- 
tación. 

V — El plaao máximo de 15 días co- 
. rridos para el retiro de los Certificados 

rige tanto para los emitidos por primera 
. vez como para los resultantes de recti- 
ficaciones o reprocesamiento. En todcs 
los. casos, el plazo corre, a partir de la 
.fecha de emisión del documento a reti- 
rar. 

4. Cumplimiento de Ja constitución del 
depósitn banca rio csiahlcc'do en la 
Resolución M.E. N? 8¡84. 

I — En las Declaraciones Juradas de 
Necesidades de Importación los importa- 
do*. -es deberán consignar, a continuación 
tíe la dcsciipc'ón de la mercadería la 
sinri!:: n :■ 1- -eir'a: 

.'. c'-'-ji.^to hanciiriG en $ a equivalente 
a U«íi", ........ ...... .....»a ' " * 
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ANTERIORES 




MINTSTESIO DE DEFEKSJt/' 

DIRECCIÓN GENERAL ' 
DE FABRICACIONES 
MILITARES 

GERENCIA GENERAL ^ '•' 

DE VENTAS 

Concurso Público Nacional 

e Internacional N? 01 54 
Llámase a Concurso Público Naclonaf 1 
e Internacional para la exploración s tl 
explotación de minas. Las Tapitas, Pro-' 
vincia de Córdoba, República Argentina 
con apertura para el día 30¡3 84 a las, 
-10.0,0 horas. 

Por pliego de condiciones dirigirse aíf 
Dirección General de Fa brice. cienes Mi» 1 
litares, Gerencia General de Ventas, Ge»f 
rencia de Ventas- de Productos Varios¿ 
Cabildo 65, P.B.. C.P. 1.426. Buenos Ai-; 
res, República Argentina, T.E. N? 771-40845 
al 88 interno 182 Teles 24.746 GGVAE? 

ar. ; 

e. ie;i w 377 v. 25;i|8# 



'NUEVOS 




MINISTERIO DE ECONOMÍA.. 



Secretaría de Hacienda 



BANCO CENTRAL UE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

RtKoiución del d'rectorio del BanCdr 
Central de la República Argentina N^ 19 
del Í2 p l|84; 

1*.' — Suspender, a partir de la fecha; 
de esta resolución y hasta el 3l.de mar- 
zo de 1984, la recepción de pedidos paraí 
la. instalación de nuevas entidades nnan- 
c ieras y casas y agencias de cambio £ 
para actuar como corredor de cambio. 

2*. 1 — Suspender, a partir de la ís'hfí 
rtG la presente resolución y hasta el "U- 
de mai2o ¿e 1984. la recepción de sol'ci- 
kiries de transformación de entidades F i,- 
nancieras en otras de mayor clase. Vp 
será de aplicación esa' medida cuando so 
trate de proyectos que contemp'en si- 
multáneamente la fusión, absorción o 
compra de fondos de comercio d: j otras 
entidades financieras. Igual medidn regi- 
rá para las transformaciones' de agencias 
de cambio en casas de cambio. 

3? -r- Disponer que en igual lapso no 
se recibirán solicitudes de autoi'i^aclca 
para la apertura 1 de nuevas filiales ñor 
parte de entidades financieras y de casas 
y agencias de cambio. 

c. 17 1 N* 436 v. 17:i;84 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

COMUNICACIÓN "B" D09 14'12[83' 

A las entidades financieras: 

Ref.: Circular CREPI - 1. Capítulo I» 
Instalación, fusión y transforma- 
ción. Sáenz Peña S.A. Compañía? 
Financiera. Su fusión por absar- 
ción con Pincen Compañía Fi- 
nanciera S.A. y transformado» 
en banco comercial. 
Nos dirigimos a ustedes para co¡nunr-i 
caries que, de acuerdo con la autoras-' 
ción que oportunamente se le confirió* 
SáenZ S.A. Compañía Financiera consre— ( 
tara la fusión por absorción de Ph-.cert' 
Compañía Financiera S.A. y. simultanea-, 
mente, iniciar el 15 del corriente mes f. in- 
actividades como banca comercial, hajcrl 
la denominación de Banco Sáenz S. A^i 
quedando inscripto en el Refíistro de En-'t 
tídades Financieras como banco córner^ 
cial privado local Lie capital nacional, ü 
En consccuenc'a, a paitir de esa fechífií 
caducará la autorización que las en tida» .' 
des de la referencia tienen para actua¿; 
como compañía finauc'cra privada locajfj 
de capital nacional. 

COMUNICACIÓN "B" 1)12 10'J2|I 

Reí.: Circular CREFI - 1. I. Instala- 
ción, fusión y tra nf formaciónil 
Banco de Quilines S.A. Cambié] 
de su denominación. 
Ncs diriorimos a u^Kd^s para comunUj 
carie, que 'él Banco d^ Quilines S,A. me 
dificó su denanrnac'ón par 1:« Banc 
(juiUitís $A« conservan*! su lusci*ig£ 



Pííqína 4 



BOLETÍN OFICTAL — - Mñr?rs 17 ¿!c o*ifro cíe 19SÍ' 



,en el Registro de Entidades Financieras 
como banco comercial privado local de 
¿apital nacional. 

COMUNICACIÓN "B" 915 23'12|83 

jft las entidades financieras» casas, 
pg-enoias y corredores de cambio 
\ Reí.: Circular CREFI - 1. Capítulos I 
^- - Instalación, fusión y transí or- 

" mación y X - Operaciones en 
moneda extranjera. Finnmérica 
Compañía Financiera S.A. Su 
transformación en banco comer- 
r cial. 

(Nos dirigimos a ustedes para comuni- 
carles que. de acuerdo con la autoriza- 
ción oue oportunamente se le confirió 
Pinamérica Compañía Financiera S.A. 
iniciará el 26 del corriente mes sus ac- 
.tivida^es como banco comercial, con la 
facultad para operar en moneda extran- 
jera en la categoría "B'\ bajo la deno- 
íninacíón de Banco Finamérica S.A., que- 
dando inscripto en el Registro de Entida- 
des Financieras como banco comercial 
jarivaco local de capital nacional. 

En consecuencia, a partir de esa fecha 
ItadUí'firá 3a autorización que tiene para 
actuar como compañía financiera. 

e. 1711 N9 437 v. 17ll|84 



ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
RE ADUANAS 

ADUANA DE PASO DE 

LOS LIBRES 
La Administración de la Aduana de 
Paso de los Libres notifica en e,\ Sumario 
Contencioso N' 144|80 caratulado: "CRO- 
ZETA ANA do ROCÍO y GARCÍA LUIS- 
ERNESTO síArt. 863' del Código Aduane- 
ro", que por auto del día 16 de diciem- 
bre de 1983, se ha declarado en rebeldía 
a Ana do Rocío Crozeta y a Luis Ernesto 
García, por la aplicación del a rt - l 105 
del Código Aduanero (Ley 22.415), se les 
ha constituido domicilio en los estrados" 
de la misma Aduana en donde las notifi- 
caciones se cursarán en forma automá- 
tica (art. 100a y 1013); asimismo se lla- 
ma a los causante a alegar (art. 1110) 
por el plazo de (6) seis- días y se les- co- 
munica que se ha previsto destinar a 
comercialización el automotor marca Che- 
ve ttc. modeio- 1977; chapa patente AD- 
6080, en concordancia con los avts 439 ; 
y correlativos del Código Aduanero-. -" 
Fdo,: Ricardo Franoisco Alercia, Subad-- 
mlnistrador aje. Aduana de Paso de los 
Libres. 

e. 17¡1 N? 438 v. 17(i;M 
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CAPIT-ÜLO 1 

GENERALIDADES 

1.1. CAMPO DE VALIDEZ 

Se establecen en esta Parte II los requerimientos mínimes para el diseño y ía 
ccnstruccion de estructuras de hormigón armado y de hermisón p, 
puedan estar sometidas a excitaciones sísmicas. 

Estos requerimientos complementan, para dicho tipo de estructuras, ^s prescrip- 
ciones contenidas en U Pi:rte I "Construcciones en general" de e¿í¿ Reglamenta 
La préseme Parte II complementa, además, el Reglamento CIRSOC 201 "Proyecto^ 
Calculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Fretensado" cuyotf 
principios y requennt...'j;íos deberán aplicarse con carácter general, excepto aquellos 

QU * C ^ s H ltí: ^ específicamente modificados por las prescripción contenidas en 
esta x^ir te u. 

Los requerimientos aquí establecidos se aplicarán exclusivamente a 1:3 estados de 
car¿a que incluyan la acción sísmica. 
.1.2. PREMISA 

La aplicación de los requerimientos- establecidos en esta Parte IS se realizará 
compatibihsando el dimensionamiento- y detalle de las estructuras cor los criterio» 
adoptados para la determinación de las acciones sísmicas de di?-5~ los cuales 
consideran la reducción de fuerzas por capacidad de dignación de c-erMa me- 
aionte deformaciones auelásticas de las estructuras * " 

1.3. FACTOR 3 DE ZONA SÍSMICA 

El factor Z esta relacionado con la zonificación sísmica del te-; orio racional 

establecida en el Capitulo 3 de la Parte I de este R: felamento. Los valores d^ 

factor Z se indican en la Tabla 1. ÜCt 

Tabla 1. Valores del factor Z- en función de las F.onas sümleas. 
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mc-nor do los valores de A sI y A s2 de sección de armaduras que Se 
..-■^.n n-.uwnte cedos a 90- en la cara tr¿»ceionada do la columna; 

.-.'.:. <.., .-.: i-^c-^ión total de hormigón del elemento consi^ atío; ' ' 

mifr ; A» l V- : -; 1 ," 1 "f ai íli>1 núclG0 de Ia zona a confinar de un tabique de hor- 

área bruta de la eacefón de hormigón de un tabique, qui 55 encuentra 
sometida a ce.ormaciones específicas de comnre^ión r^i-or^ que 00015; 
sección de armadura- dlarpnaí en vi^i", d? [>(— rj'-'-^Y----' de i"-:-'ni'¿^ rtn 
hormigón armado; ' ~ i-«*-i.uc* tlí¡ 

suma de las áreas de las secciones traen erólos de ícCzi las ramis Ob 

estribos en la sección consideraba del elemento e&tructu^- ' 

sección de armadme horizontal dispuesta a lo largo de un tabique con^ 

tenida en una capa; 

sección total de ermadura horizontal especial rara coris en un nuda 

de pórtico; ^«<-*» 

s.cc;-án del núcleo de- una columna; 

sección de la armadura longitudinal especial en cada cü:¿ laUrul Ce 1% 

sección de la armadura fraccionada; 
sección de la armadura- comprimida; 
sección de armadura- existente; 

sección total de la armadura de estribos y estribos £u^l;-R:eal£i-Ios co»<* 

tenidos en una capa, en la dirección considerada; 

sección máurna de armadura flexional ce las vfc¿s que cancurr¿n a ütí 

nudo; 

sección mínima de armadura flexional de las vigas que concurren a W} 

nudo; 

sección necesaria de armadura según el cftleulo; 1 

sección de la armadura transversal en columnas de sección circular; 

sección de armadura vertical- contenida en una sección vertical, peipe^.* 
dicular al plano del tabique; 
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sección total de armadura vertical qbe atraviesa "na junta eonstrüctiya 
de un tabique de hormigón afinado, sección towi de armadura ver> 
tica! para corte en un nudo ^de iportieo;. 

volumen de armadura transversal por unidad de longitud de una' co- 
lumna; , . , 
área bruta de la sección transversal de la columna ubicada sobre un 
nudo de pórtico; 

allula total de un tabique de hormigón armado; 
coeficiente 'que 'depetide 'del valor absoluto 'de -la -seéeíón Ab rfe-la co- 

íümua y 'tlel' esfuerzo específico -n u 'de dompresión; 

momento flexor caicuiado para la sección de base de un tabique de hor- 
migón armado; , . . , ,_ _. + Ui - 

memento flexor resistente efectivo de la sección de base de un tabique 

de hoimigón J armado; 

fuerza axil de diseño a la compresión; . . . 

esfuerzo de corte horizontal en el' nudo, transmitido por el hormigón; 
esfuerzo de corte vertical, en el nudo, transmitido por el hormigón; 
esfuerzo de corte horizontal en. el nudo, resistido Ipor las armaduras; 
esfuerzo de corte vertical en el 'hüdb, resistido por las armaduras; _ 
esfuerzo de corte horizontal sobre 'un r nudo vigas-colmhmi, en estado 
último; 

esfuerzo de corte vertical sobre un nudo 'vigaricolum.ua. en estado último; 
esfuerzo de corte último determinada según 'los estados de carga indi- 
cados en el Capítulo 10 de la PARTE 1.: 

esfuerzo de corte para diseño resistente; , ... ■ . 

factor de zona sísmica segífñ él -artículo 1.3.; 

sección mínima de ai-madura de estribos por unidad de longitud del ele- 
mento estructural; . . 
sección de armadura de losa 'según cada dirección, ""expresada en cm-2'm; 
sección de armadura por metro de. losa, dispuesta en la dirección del 
esfuerzo 'de r corte -analizado, 'expresada, en -cm2; ....,,' 
ancho de la columna, medido según üft plaño perpendicular al eje longi- 
tudinal de 'la Viga con la l 'qúe forma l un nudo; 
•ancho efectivo *de ■un 'nudo Vi^s"-columna; 

aríeho de 'la viga 'tie /sección récÉangulÉÍr 'o a'ri&io 'b*el aliña 'en sec&ones 
en 'forma : de í, L l ó V; 

espesor *(ie hit tabique r de Wríníg'ón ^rmrfd'o; , - \ 

«aHura total r de ^a sección fransVeVsal ;de un.^Ieméfífo estructural; "j 

lado : mayór ( de 'la .'sección ;de 'coíurnrí^s rectangulares; 

•la -menor 'dé 'las : ¿íós 'tiis'tañc'ías posibles 'entré ejes rtoi'fzoí 

■cales tíe aífoj/ó's 'coriítríiiós 'de Víñ tia'íüfqü'e; . 

d-i atóetelo r tíé las VímtfnVífas f «e s'écc'ÍÓn 'cWc'tflaí-; _,,,.... 

diámetro, del nútjleo de .columbas 'con 'armadura transversal circular; 
^iá-meVrb/Óc íás ■bá'H'á's f de. aderó: , ... , , ■ , , . 

altura xctal '¿e las Vigas -q'ae 'córi&irrén ! a ún nució, én el plano consi- 
derado; ^ 

to'ngítífeti «¿ffHKfttefl dé la #ófta f á 'cóWffnar 'dé un r tabfqué fte ■h'ó'rTm%óTi 
aritoa^o-; , 

¿¡s&nfój 'óésítfe el borde irj't'crWó < cfei WéVnVnfo.X^Wcal ^TOstrirnté. trfesta 
la fibra cuyo acorta irriérí tó espécífrícíi ^s 'de i J , 00l'5 ; én taüiíftieS Óe hor- 
migón armado; , ..,^^. 
f ébceeiVtríc?clá'a Sé 'fe "cért^a Véí-Hctó '¿ín córmÍTñas; 

excentricidad entre ejes de vigas y coluni-na^en un nudo fie 'p'ó'rtícó; 
espesor de la tesa /(ésp'esóV wtaí si 'es íftá'ciza- 'o 'espesor de la capa de 
compresión si és neYvüráda); 

factor dp .amphfica'cfón 'Se Tos esfuerzos de c'óVté; 
altura útil de las vigas; , t t ,. ; ;,.'. , ,, .. 

dimensión del núcleo de una columna., medida perpendicúlanneñtej a la 
dirección .'coñsMerá'dá-, teniendo cónio bordes ]os extremos de los estribos 
p'erimeírales; ^ . . ■ ,.,, ,,• 

■aítuí^ tie ^a -zona critica de un tabique de hormigón armado; 

luz libre *áfé\ ííeMénVó és*tíntóCui*al considerado; 

longitud de conriWámiónto con armadura transversal en los extremos de 

columnas; 

loncití/í qé ^mipalme de barras por yuxtaposición; . . 

longitud oe la Tosa 'én c'óñtá'ctó éóñ *él éTem'entfó 'del .piano Veitical sis- 
¿norfesi^tente (tabique ,de hormig-qn armado, .viga Se p'órntío, etc.); 
longitud básfea áe anclaje 'dé barras 'de ávAiadurA; 

luz fcbre <Té los voladizos; ,,,,.„ íV ,, 

longitud de, un tabique de honmeón armado; 
suVmjro tc'tól Be p'Sso's dé la 'éstru'ótúVíi; 

ésTúei^'ó ¿"■ji'iciii'có 'óe compresión en ccriúmna?-; . , • , ... . 

separación de los estribos, medida según la dirección del eje longitudinal 
del eitWVito 'estructural considerado^ , , ... ,. ... .... 

sépaiu'u'Gvi tíftti'e.- tapas de .andaduras, transversak-s, medida según la di- 
rección cié? ^íe lohgitudinó'l de la columna- ,, ,,, ; : .,. 

separación horizontal entre armaduras verticales de tabiques de hormi- 

separación "'vertical entre capas de armaduras hói'izoñ^ales de tabiques 

Üe 4íomii£óii áwiiü'do;. , . „,,..., , ,., fe ,.i. .. 

separación "¿htfcti -estribos circulares o paso máximo de la hélice; 

ñroíuntiid'á'd de la fibm neutra* . ., , ... ... ,,_... ... . ,, -,w m 

tílstarxio Qtsdé f e3 borde más comprimido áe un tabique, hasta la fibra 
que presenta un acortamiento especifico de 0,6015;. , , 

ángulo iVnnutío por la armadura diagonal 'en "X"' con la horizontal, en 
vigas íití ácodiaiüi'en'tó; ....... J -, ■;■ . .„ ,„ e 

'coetieióiiW ^üe tVene én 'cuenta el tipo y ejecución del anclaje de las 

barras fie &r*mátiurá', . . . . .. .*;•■■■ ■,'™w„á* c . 

coeficiente para tener en cuenta el porcentaje de barras empaimadas,_ 
valor íié fc'ycUlb de M íésisten'éia ;del hormigón^ 
valor tic uiteulo \to la tensión de fluencia del acei-o; 






ductilidad gióbal ñbiñihal de la estructüiií „„*„„„« ^ a 

cuantía necesaria de armadura horizontal requerida por el esfuerzo de 

i**'' corte en un tabique de hormigón armado; 

Itnq cuantía necesaria de armadura vertical requerida por el esfuerzo de 

corte en un tdbidue de hormigón armado; . . 

Ufjlong cuantía de áíñia'dürd longitudinal supertor o inferior, necesaria para la 

solicitación de flexión; 

resisteheía característica de rotura a la compresión del hormigón; 
tensión de corté horizontal última en un nudo vigas-columna; 
teñsidii üe edite nominal última en diafragmas; 
tensión de cálculo para la armadura de corte minorada, 

Son de corie líhílte^cbri^dna^té a! renglón 4 de la Tabla 18 del 

Reglamento CIRSpfe Sbfc . nt . ... ,. ^ . , _ Ulrt ib , , 

tensión de corté limite correspondiente al renglón 5 de la Tabla 18 del 

Kióh^de Btííte limite coriéspbnáiéñ'te al renglón 3 dfe lá Tabla 18 del 
tlégláirtcHlb fcÍMSt3c 20Í. 
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CAPITULO 3 

CHÍTEEÍÍOS SOBRE EL COMPORT ÁÍVÍÍE?ÍTd SÍSMbÜítfeSÍSTfcg*E ■ 

»E LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGOS ARMADO Y HORMIGÓN PRItENSAIÍO 

feon IÁ finalidad Úé alcalizar 61 gt'El'db tie protección árite la acción sísmica pre- 
mta éh este tteetóíüfcHtb ^ 'de aplicar l'óí tífdceaimie-iitols db disfeñb correspoh-, 
cílé'rltfcs, se (tetarán c'b'Hsiaferílr les criterios flfridaiíléhtales tjü'e Sfc liidican en este 

Él comporta míen* o siRmoríesistente ádééliádo dfe las ctínstvUbcibrifes de hormigón 

affiiaíad y de ndrrhibüíi lírriteiisádo tiéiieh cbhib l'uhdániehtd la 'ctJiisiderackm üe 

tó§ sigüieütes asfceéttté: 

— Resistencia mecánica. ^ . ,,.-■,.. un* 

=^= tí^páéiaaí! dé íl:si¡3kcitJn de fetiergíá mediante deformaciones anelasticaS. 

Í4 '-sf&líriaad ¡=q «ÜÜéiaMW» 8áti3iécí¡cirtá tU&iKig las Sdiicitaciones ^ie teóricamea-, 



te piiüdan suporuti" la» secciones ti 1 estado iimae c de agotamiento, resulten igua- 
i-= o mayores q'iv.* Irs BÓlieü-ñcIoufcS ae^ vl *das de los estados de C3^¿a itidicadoi: en 
e"- Capitulo 10 de la PARTE f de esle""rí£Slf»nemo, eventuaimeute amplificadas 
poi los coeficientes prescrip¡,os en esta PARTÍ: TI. 
3.2. CAPACIDAD Dl£ DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

La posibilidad de desarrollar una adecuada capacidad de disipación de ervrgia 
mediante deformaciones anelásticas, es decir una apropiada ductilidad GStru^u- 
ral, sin que se produzcan sensibles disminuciones o degradaciones de la resisten- 
cia evitando asi la ocurr?ncia de fallas de tipo frágil, se analizará tomando cumo 
b¿se los siguientes principios; 

a) Elementos estructurales predominantemente riexionados tvigasj 

Se evitará la rotura prematura originada por falla del hormigón solicitado a 
compresión o por esfuerzo de corte yjo torsión, antes que las armaduras trec- 
cionadas nayan desarrollado suficientes deformaciones anelásticas. Para ase- 
gurar una elevada confiabilidad sobre fallas de tipo frágil (esfuerzo de corte, 
anclajes, e\c. i se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan des- 
■ viaciones desfavorables de las características resistentes de los materiales qus 
controlan el comportamiento flexional de los extremos de las vigas. 

b) Elementos estructurales sometidos a- solicitación axil y flexión. Compresión 
'predoiÍT¿ n antes (columnas) 

v Se evitara *a rotura por predominio -de corte y|o torsión antes que por so- 
licitaciones^ normales. 

En general '^U capacidad resistente flexional de las columnas con relación 
•a la de las vigü» deberá ser tal que se reduzca al mínimo el riesgo de for- 
niación de íólulas pí¿sticas inconvenientes en fas columnas. 
Estos elementos debfi'ik' 1 estar provistos \ de suficiente capacidad para desa- 
rrollar deformaciones ai'iei^ st ' ica£> 'mediante confinamiento del hormigón. 
Se evitarán relaciones dimensionales que conduzcan a Ja ejecución de "co-, 
lumnas cortas'", 
c) ''Uniones de elementos estructurales .Ojudos) 

La capacidad resistente de cada nudo frO debara resultar menor que la má- 
xima resistencia del elemento ■ estructura-? '^ s d ^ 011 ^ ue a . el concurre. 
Deberá evitarse que los nudos constituyan gentes primarias de disipación 

La capacidad resistente de los elementos estructlüws »o_ deberá ser afec- 
tada por la degradación de resistencia "de los hudC? \prigmaoa por cies-pia- 
■zámlentos aneiásticos cíelicos del sistema -aporiícado. s , -„ f \nnipiAn 

La disposición de las armaduras en los nudos deberá pe^mW 1 ia. coiooacion 
■y la coinpactación del -hóñm'gón, ^i. 

d) Formación de rótula, plásticas , .,, - 
Se procurará establecer un ^adecuado ordenamiento de posibilidades ck .*~t2 

fv. mación de rótulas plásticas. Para elio, la estructura se diseñará y uetaw 1 ™; 
C¿"^ ■ de 'modo que las deformaciones •■áhelástfeas puedan desarrollarse 'én '¿ótiv, 

favorables. Los probables mecanismos de colapso que se obtengan deberán 

'permitir una "suficiente -dfsipaéióh'üe ehéi'gía. 

e) Tabiqü&í sismorresistentes f il 
: Eátos elérp eiltús estructurales deberán *résUitar ''capaces de desarrollar 'ÜS3 Re- 
formaciones" jpíclicás correspÓnHi entes -a -los requerimientos de ductilidad ^á'dopr 
tados, sin degradación sensible de su capacidad para resistir cai-gás lVórizoli'-' 1 

'Cuando resulte necesario, 'áe ^Confinarán l lós "bordes 'de^^los tabiques. 
Deberá asegurarse una elev,ada confiabilidad sobre falla? Originadas por '-Pre- 
dominio de esfuerzo de corte o deslizamiento. _ 
En los tabiques sismorres¡is teixtes acoplados, las vigas de acoplamiento 'debo- 
Tan ser ^capaces ele acompañar 'las -rotaciones y desplazamientos -relativos 'Ijh- 
püestos por los tabiques T¡üe aeophln 'sin que se produzcan reducciones 'seii- 
■sibles -dé 'su 'capacidad reSÍSÉánte'hi 'fallaos 'de 'tipo 'frágil. Se adoptarah 'lade-_ 
'cuadbs dispo'sicidne^s de aVfhádüras 'para estos elementos. 
t) Pailas locales 'prematuras ... • 
iSe "evitarán fallas locales prerriátüras 'tales como: 

— Pandeo 'localizado 'de alg'úria 'parte 'de "la '.estructura. , ■ 

— Pérdida total o degradación 'cdriáidemble de ia adherencia^- anclaje 'y ettt* 
■palme de las armaduras. - ... 

~ Pandeo -de barras .'longitudinales de armaduras. 
=g) afectos "de segundo orden ., ... •,■■■( 

■Beberán eliminarse todas las. causas, q'üe 'puedan ctíridücir al colaiJsq..de 1^ 
estructura por efectos de segundó orden o por inestabilidad del equiníirio- 
del conjunto. 

CAPITULO,* £.--,.- ■ •- i- -u:A 

ESte Capitulo conuene requta'imiehios generales Te^atiVos a las construcciones sis- 
morresistentes de hormigón armado. 

4.1. CAMPO DE VALIDEZ' 

Las prescripciones relativas a hormigón, armáuo se refieren a construcciones mo- 
nolíticas de hormigón de peso normal colocado in situ. 

4.2. TIPOS DE HORMIGÓN ARMADO .. 
Con la finalidad de establecer los requisitos para el dimtjhMonamientó, detalle . y 
ejecución de las construcciones, considerando la reducción de fuerzas por capa- 
cidad Se disipación de energía, se establecen los siguientes tipos de hormigón ar- 
mado para estructuras sometidas a excitaciones sísmicas: 

— Hormigón Armado Sismorresistentc Convencional .. , 
Los requerimientos correspondientes se aplicarán a todas las conMiucc'íohes e¿á 
r que se hayan considerado valores de la ductilidad global nominal y. ísegüil 
j3 Capitulo 8 de la PARTE I de este Reglamento) iguales o menores que 4. . 

— Hormigón Arm.ulo Sismorresiistentc Dúctil . 

Los requerimientos correspondientes se aplicarán a todas las construcciones ett 

que se hayan considerado valores de la ductilidad global nominal u mayores que 4^ 

Asimismo, dichos requerimientos se aplicarán . a todas las construcciones da 
hormigón armado correspondientes al Grupo Ao (según el Capítulo 5 de la 
PARTE I de este Reglamento) ubicadas en las zonas sísmicas 3 y 4 (según el 
Capitulo 3 de la PARTE I de este Reglamento), aunque se hubiesen adoptado 

Valores de la ductilidad global nominal ^ iguales o menores qué 4. 

4.3. REQUERIMIENTOS SOBRE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Según sea el tipo de hormigón armado que se adopte deberán cumplirse los si- 
guientes requerimientos: 

4.3.1. Hormigón armado sismorresistentc convenieioiial 

La calidad mínima del hormigón a utilizar 'será H — 13 (a'bfc ■ - 13 MN/m*. 
según lo establecido en el artículo 6.6. del Reglamento CIRSOC 201, "Proyecto, 
cálculo y ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretonsado"). Se 
-, recomienda el empleo de hormigones de mejor calidad. 
b) Acero ■ . 

La tensión de fluencia nominal del acero a utilizar será igual o menor que 
420 MN/m : y la conformación superficial corresponderá al tipo de barras 
nervaduras y mallas conformadas. 

En ningún caso podrán utilizarse aceros con tensiones efectivas de fluencia 
mayores que 1,3 veces la tensión nominal de fluencia, aunque en el dimensin- ■ 
namiénto sólo se considere una tensión de 420 MN/m\ En las zonps ,sismica$ 
3 y 4 (Capitulo 3, Parte I de este Reglamento), se utilizarán preferentemente 
aceros de dureza natural. 

4.3.2. Hormigón armado sismorresistentc dúctil 

a) Hormigón , ,„ , „ , ,„ nWry.^*' 

La calidad mínima del hormigón a utilizar sera H — 17 (obk — 1¡ MN,m. 
según el Reglamento CIRSO'C 201). Se rec'onucnda el empleo de h'ormigóheá 
de mejor calidad. 

b^ A.CG-TCÍ i 

Se emplearán aceres de dureza natural con tensión de fluencia nominal igu"ÓI 
o menor aue 420 MN/nv y lá conformación superficial corresponderá al tipo de 
barras nervuradas y m¡v liáis tbnforma'das. ,,, 

En ningún caso podrán utilizarse aceros icón tensiones efectivas de fluencia 
mayores que 1,3 Veces la tensión nominal de fluencia considerada para el 
dimensiona miento . 

4.4. TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

Las prescripciones referentes a las construcciones sismorresistentes de no~migoa 
armado se fundamentan y ordenan considerando tres tipologías básicas con relá~ 
ción al sistema estructural: 
a) Sistemas de pórticos . . , .-¡ ,_. 

Son aqu^i'as estructuras conriUiudos por. vigas, y columnas, on L.s (l.»e ^ 
^epión sísmica es souorlAdá mecuánté su íésiéteucie. a íle:iióri y tóite, 
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to) Sistemas de tabiques 

Sen aquellas estructures en las que la- acción sísmica es completamente sopor- 
tada por plenos verticales constituidos por tabiques sismorresistentes de hor- 
migón armado, simples o acoplados. 

e) Sistemas mixtos de pórticos y tabiques 

Sen aquellas estructuras en las que la acción sísmica es soportada por una 
combinación de las dos tipologías estructurales definidas precedentemente. 
Los elementos o zonas de conexión entre pórticos y tabiques deben poseer una 
resistencia adecuada para permitir que ambas tipologías estructurales se com- 
porten según los criterios y prescripciones que respectivamente les correspondan. 
Todos los componentes que contribuyen a soportar la acción sitmica deben 
-Sütisiaeer sepa i'a o ámeme ios criterios y prescripciones establecidas para su pro- 
pia tipología estructural. 

CAPITULO 5 
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ANÁLISIS DIMENSIONAMIENTO Y DETALLE DE LOS COMPONENTES 
DE SISTEMAS DE PORT*C£>S DE HORMIGÓN ARMADO 



*.l. CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
Para la aplicación de las prescripciones contenidas en este Capitulo y ütt los tri- 
terics correspondientes, los componentes de Los sistemas de pórticos ¡=e clasifican 
en elementos estructurales predominantemente l'lexionados (vigas) y elementos es- 
tructurales sometidos a compresión y flexión (columnas). 
S.l .1. Elementas estructurales predominantemente flextonados ívigus) 
Su comportamiento es esencialmente gobernado por la flexión. Se definen como 
tales, aquellos elementos estructurales sometidos a flexión, flexo-tracciún o flexo- 
,eompresión, en lus que se verifique la siguiente expresión: 
\ N u * ^ 0.12 . A b . |iK 

I-siendo: 

1 Ku s la fuerza axil de diseño a la compresión, determinada según se indica en los 
^ artículos 5.6.1.1. ó 5.7.1.1. de esta PARTE II del Reglamento; 

A), el área de la sección total de hormigón del elemento considerado; 

0R el valor de cálculo de la resistencia del hormigón. 

,*.].. 2. Elementos estrutíuxales sometidos a compresión y flexión (columnas) 

■Se encuentran sometidos a significativa fuerzas axiles de compresión adicionales 

kb la flexión. 

Se definen contó tales, aquellos elementos estructurales sometidos a flexo- compre- 
sión, en los que se verifique la siguiente expresión: 
*» N U * > 0,12 . Ab . |iR 

jttóhde N|,*, Ab y Pr tienen los significados indicados en el artículo 5.1.1. precedente. 

6.2. LIMITACIONES DIMENSIONALES PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
PREDOMINANTEMENTE FLEXTONADOS 

p>s elementos predominantemente flexionados 'visase deben satisfacer los siguien- 
tes requerimientos dimensionales, a menos que estudios especiales detallados y do- 
cumentados justifiquen su exención: 

E>.?.1. Relación entre la luz libre del elemento y la altura total do su presión 
p3n los elementos estructurales predominantemente flextonados (vigas) deberá cum- 
plirse la siguiente condición: 

j . / ^ 4d 

pendo: 

|. / la luz libre del elemento estructural, medida de borde a borde de los apoyos; 

f d la altura total de la sección del elemento estructural. 

.Cuando dichos elementes estructurales integran sistemas de pórticos que soportan 

policitaciones sísmicas, sólo exccpcionalmenre se admitirá que no se Y'.;:í;ioue la 

Eiondición precedente. En tal caso, se aplicarán, por extensión, las proM.*iVüi'*oncs re- 
_ ativas a vigas de acoplamiento establecidas en el Capítulo e de* c*ia PARTE II, 
£si corresponde, las prescripciones relativas a vigas de gran altura, 
ntü solicitaciones reversibles con incursiones en el campo anelástieó, el compor ta- 
jamiento de elementos estructurales cuya luz libre es menor que cuatro veces su ' 
/altura total, difiere considerablemente del que corresponde a elementos esbeltos 
¡que cumplen la. condición anterior, a los que se aplican las prescripciones contenidas 
jen este Capitulo 5. Ello ocurre principalmente con relación a los esfuerzos de 
porte. 

[S. 2. 2. Relaciones entre el ancho, la lu?. libre y la altura total de la sección de las 
p*gas ' 

i a) Para vigas de sección rectangular en que los momentos son aplicados en sus 
^ dos extremos por vjgas adyacentes y,o columnas, deberá cumplirse Ja siguien- 
te condición: 



b u fe n 



l 



100 Z 
siendo: 
*><: el ancho de la viga; 
i- 

-£¿ la ductilidad global nominal de la estructura, adoptada según el Caoítulo 8 
de la PARTE I de este Reglamento; 
¿» la luz libre del elemento estructural; 
Z el factor de zona sísmica según el articulo 1,3. 

— Para secciones con forma de T, L ó Y, en que las alas se construyan in- 
tegralmente con el alma, el ancho de ésta podrá ser hasta un 30 % menor 
que el correspondiente a secciones rectangulares según la condición pre- 

' . cedente. 

í— Cualquiera sea la forma de la sección, adicionalmente deberá cumplirse la 
i. siguiente condición: 

■ b , >_ - t • d 

~ 400 Z 

siendo b ü , en este caso, el ancho de la visa de sección rectangular o el an- 
cho del alma en secciones con forma de T, L ó Y. 
5>> Para vigas en voladizo de sección rectangular deberá cumplirse la siguiente 
'■ condición: 

- Iv 
i be ^ n - 

60 2 
eiendo rv la luz libre del voladizo. 

— Para secciones con forma de T, L ó Y, en que las alas se construyan in- 
tegralmente con el alma, el ancho de ésta podrá ser hasta un 30 '■■;■ menor 

i que el correspondiente a secciones rectangulares según la condición pre- 
cedente. 
-*— Cualquiera sea la forma de la sección, adicionalmente deberá cumplirse la 
siguiente condición: 

"v ■ d 

240 Z 
X*as limitaciones dimensionales dé este aitículo sólo podrán no tenerse en cuenta 
ci se realizan estudios y análisis especiales sobre la estabilidad lateral de las piezas, 
•onsideíando el carácter reversible de las solicitaciones sísmicas y la posibilidad de 
fue se produzcan incursiones en el campo anelástico. 

. #L2.3. Relación entre el ancho de las vigas y el ancho de las columnns 

f*A los efectos de asegurar una eficiente transmisión de solicitaciones en los nudcs 
ide vigas y columnas, se' deberán satisfacer las siguientes condiciones, s^ún el tipc 
íde hormigón armado adoptado: ~ - ~ 

a^a) Hormigón Armado Sismor resistente CV-ivcncionai 

^ El ancho de la viga no podrá ser mayar que el ancho de las columnas (medido 

. eegún un plano perpendicular al eje longitudinal de la viga) más una lonsrj- 

"i tud hacía cada lado de ios bordes de la columna, no mayor que la mití.d de 

Ja altura total de la sección ele la viga: es decir, deberá cumplirse la siguiente 

condición: 



g b c ± 0,5 d + 0,5 d 



;fdendo 



bu el ancho ú r V- \',- a: 

fe c el aneho (*.. ! . ímíi una, medido según un plano perpendicular al eje loa» 

v gjtuttúial úe i¿ v-tga; 



i d la altura total de la sección de la viga, 
b) Hormigón Armado Sismorresistente Dúctil 
Deberá cumplirse la siguiente condición; 

donde be y b c tienen el significado precedente. 

5.2.4. Relación en (re el ancho y la altura total de la sección de la viga 

Según el tipo de hormigón armado adoptado, deberán cumplirse las siguientes c 
diciones: 
a) Hormigón Ajinado Sismorresistente Convencional 



too ^ 0,20 d 
b ^ 15 cm 



y adicionalmente; 



siendo: 

b t el ancho de la viga; ■-, 

d la a llura total de la sección de la ví»ra. 
b) Hormigón Armado Sismorresistente Dúctil 

bo <í 0,30 d y adicionalmente^ 

b„. ^ 20 cm 

donde bi y d tienen el significado precedente. 

5.3. LIMITACIONES DIMENSIONALES PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
SOMETIDOS A COMPHESiON Y FLEXIÓN 

Los elementos estructurales sometidos a compresión y flexión (columnas! deberán' 
satisfacer los_ siguientes requerimientos dimensionales: * 

5.3.1. Kclíición entre la luz libre y las dimensiones de la sección íf 

a) La relación entre .la luz libre y la dimensión considerada de la sección de laí' 
columna deberá ser tal que se eviten configuraciones del tipo de "columna 
corta", en las que predomina la falla frágil originada por los esfuerzos do 
corte. Esta prescripción podrá no tenerse en cuenta si la respuesta estructural 
es claramente elástica y se adoptan especiales disposiciones de diseño. 

La luz Ubre se considerará medida entre los bordes de los apoyos o entre los 
apoyos y elementos que restrinjan la libre deformación de la columna. 

b) La pñUfcitez; ae las columnas üeuura ser. comna tibie con la verificación de la 
seguridad al pandeo, considerando el enracter reversible de las acciones sísmicas 
y las incursiones en el campo no lineal. 

Como orientaí ion y oor aiiaiog'a pedrán aplicarse las prescripciones estable* 
cidas en el artículo 5.2.2. sobre limitaciones dimensionales en vigas. 4 

5.3.2. Relación entre el lado mayor y el lado menor -de la sección : 
La relación entre el lado mayor y el lado menor de, la sección transversal de las 
columnas deberá ser igual o menor que 4. Si esta condición no se cumple, deberán 
cumplirse las prescripciones correspondientes a tabiques sismorresistentes estable- 
cidas en el Capítulo 6, en cuanto resulten aplicables. i 

5.3.3. Espesores mínimos , 
Los epprsores mínimos de columnas hormigonadas verticatmente in situ, se indicajTt 
en la Tabla. 2. - - 

Tabla 2. Espesores mínimos de columnas 



Forma de la sección 


espesor (cm) 


Secciones llenas 


& 25/Z 


Secciones * abiertas 
I. T, L, etc. 


espesor del alma o alas 
s 18/Z 


Secciones huecas 


espesor de las paredes 
^ 14/Z 



siendo: 

Z el factor de zona sísmica establecido en el artículo 1.3. de esta Parte TÉl 
del Reglamento. r . 

En secciones abiertas, la longitud del ala menor no podrá ser inferior al espesojf 
mínimo para, secciones llenas, establecido en la precedente Tabla 2. 7 

Si la longitud del ala es mayor que cuatro veces su espesor, se aplicarán las prescrip-*^ 
ciónos correspondientes a tabiques sismorresistentes de hormigón armado. í 

lán secciones huecas, si la distancia libre es mayor que ocho veces el espesor de la 1 
pared, esta deberá tratarse como un tabique sismorresistente de hormigón armada 
En Ci?m?ntrjs estructurales comprimidos zunchados, el diámetro dfc del núcleo debera- 
ser igual o mayor que 28 cm/Z. ¡f 

5.3.4. Columnas de pórticos de hormigón armado .sismorresistente dúctil ; 

La sección transversal de las columnas de pórticos de hormigón armado sismorresis»' 
tente dúctil deberá -ser de forma tal que la relación entre la longitud de su lado mayor 
y la de su mete oiein-r no exceda de 2,5. 
5.4. DIMENSIONAMIENTO PARA FLEXIÓN SIMPLE, FLEXIÓN COMPUESTA 

Y ESFUERZO AXIL 
EJ dimensionamisnto se efectuará teniendo en cuenta las solicitaciones últimas de*¡ 
rivauas de los estados de carga indicados 'en el Capitulo 10 do la Parte I de esto 
Reglamento, sventualmente amplificadas por los coeficientes que se prescriben en 
este Capítulo y aplicando los principios básicos establecidos en el articulo 17.2.1^ 
del Reglamento C1RSOC 20i, 

Podran utilizarse medios auxiliares de dimensionamiento preparados para solicita-i 
ciones de servicio ipor- ejemplo: las tablas y diagramas del Cuaderno 220 de í* 
Comisión Alemana para el Eetuuio del Hormigón Armado), tomándose como taleg, 
tas ¡-olicítaeiones últimas obtenidas, divididas por el coeficiente de seguridad y t= 1,73^ 
5.4.1. Excentricidades mínimas A 

En el dimensioniuj'iipnto de columnas se adoptarán los valores mínimos de excentri-; 
cidades relativas e/d indicados en la Tabla 3, en función de la zona sísmica íUKJ 
corresponda spgún el Capitulo 3 de la Parte I de este Reglamento. 
Tabla 3. Valores mínimos de la excentricidad relativa 



Zona Sísmica 


e/d 


1 


& 0,10 


2 


^ 0,12 


3 


^ 0,15 


4 


%. O. 2 " 



siendo: 

c la excentricidad de la carga en las columnas; 

d la altura total de la sección de la columna. 
5.5. DIMENSIONAMIENTO PARA ESFUERZOS DE CORTE 

5.5.1. Aspectos fundamentales 

En el dimensionamicíito de elementos estruuuurales para esfuerzos de corte se cotw 
siderará eJ carácter cíclico y la reversibilidad de las acciones sísmicas. Asimismo* 
se tendrá en cueiita la posibilidad de falla por deslizamiento en las zonas de rótulas) 
plaqueas potenciales.- 

La armadura de corte se determinará sin tenor en cuenta la resistencia a tracci^Q 
dei hormigón. 

5.5.2. Ebfui-rzrts de eorte determinantes para el cálculo 

En general, serán determinantes para el cálculo, los esfuerzos de corte últimos eft 
ios bordes de apoyos de vigas y columnas. Dichos esfuerzos de corte se obtienen 
mediante la consideración de los estados do carga y la aplicación de las prescrijí-t 
ciones correspondientes, establecidas en este Regla mentó. \ < 

5.5.3. Valores de cálculo He las tensiones de curie últimas ''" 
■a) En elementos estructurales solicitados por flexión y esfuerzo de corte se adopw 

ui:'»i tv-ma val u r de cálculo cu estado ultimo t,u- *a tensión de corte deteraíl* 

nada a la altura del eje neutro, bajo la hipótesis de sección fisurada. 91 4j 
fine", df la sec-iiin diminuye en la z': 1 ^ traeeinnada, el valor de cálculo yfft 
puede ser máximo en dicha zona, y po¿ «¡ tauto, detcn&iuaute, Estas eeuaiflíSi 
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PAssiná 



raciones valen para flexión- compuesta, siempre Que el eje neutro sea interior* 
a la sección. 



' *" Ka 'as pa t.os de elementos estructurales -qup resulten solicitadas, por flexo 
; ~r. -' - eje neutro exlüriar a la sección, se adoptará, como valor di 

CüiiijiVcfiíDn w.-f. i . . la tensión de corte determinada bajo la hipótesi 



caitüio en es L udu uiTünn i au . 



e 
sis 



de sección idealmente f ¡surada. . _ , , , , " 1 

c) Para la solicitación de -flexo -trace ion con eje neutro e^terioi a ¿a secn*»., 
se aplicarán los criterios que se especifican en el articulo 5. o. 5. 

5.5.<i. Valores límite de las tensiones de corte 

s- utilizarán los valores límite de las tensiones de corle 'indicados en. loe renglones 
3 4 v 5 de la ? Tabla 18 del Relímenlo CIRSOC 201, los cuates, se compararan 
Li lis valores ele cálculo de las temiónos de corte últimas, según las siguientes 

prescripciones: 

— Les valores c> cálculo de las tensiones de corte últimas tou deberán cumplir 
la siguiente condición: 



máx tou = z 



fo3 



siendo: ' ■ 

tou !as tensiones de corte últimas; 

Z t! factor de zona símica según el artfculo 1.3.; 

-t ; la tensión de corte. límite correspondiente al renglón 5 de la Tabla 18 

dJ Reglamento CIRÍ¿OC 201. 

Pera la ■soücítac'ón'de f leseo-tracción con el eje neutro exterior a la sección, los 
v-.lc<-C3 de cálculo de las tensiones de corte últimas tou correspondientes solo 
aí esiuerzo de corte, deberán cumplir la siguiente condición: 



máx tou = z ■ T o2 



siendo: 



tou las tensiones de corte últimas; 

Z el factor de zona sísmica según el artículo 1.3.; _ 

to"* la tensión de corte límite correspondiente al renglón 4 de la Tabla a» 
,. del" Reglamento CIRSOC 201. 

5.5,5. Determinación .-de i*s armaduras de -corle 

A los fines de la determinación de las armaduras de corte, se podrán tener en 
cuenta convencionalmente los esfuerzos de tracción que se obtengan -de plantear 
un reticulado ficticio. En it&l caso deberá tenerse en cuenta el carácter reversible 
de das excitaciones sísmicas. . 

La iensión de las .armaduras será la de iluencia p s correspondiente, pero no podrá 

ser mayor ^que -420 MN/m 3 . ...... , „ 

D£ .acuerdo -con la magnitud de .la tensión max TO u- se aplicaran las siguientes 
.■reglas para la determin ación de .las .armaduras de -corte: 

.a ' Zona de Corte 1 

Queda definida peí- la siguiente expresión: 

*náx tou = z ■ T ol2 
<giendn: 

toi] las tensiones de .corte últimas; 

2 el factor de zona sísmica según el artículo 1.3.; 

T 12 la tensión de corte limite correspondiente al renglón 3 de la rabia lí 

del Reglamento .GIBS.OC 501. 

En esta zona no resulta necesaria la verificación de la armadura de corte, 
colocándose un valer- mínimo de ia misma. Para los casos de flexo- *-vacción 

con el eje neutro exterior a la sección, .podrá prescindí rse de la aerificación 
de la armadura de corte, siempre que la tensión principal de tracción deter- 
minada en Estado 1 no supere el valor de Z . T t2- , ., 
En todos los casos se colocará una armadura mínima formada por estrmos, 
la, cual se determinará por unidad de longitud de la viga, mediante la siguiente 
.expresión: 



br, . 420 



&tst 



8 PS fMN/in 3 ) 



Ccm'-'/m) 



siendo; 

a C3t la sección mínima de' la -armadura formada por estribos, por unidad de 

longitud del elemento estructural; 

A csi: la suma de las áreas de las secciones transversales de las ramas de 

estribos en la sección considerada, expresada en era-; 
■ fc la separación de los estribos en la dirección del eie de la viga, expresada 

en cm; , . 

b el ancho de la viga considerado en el calculo de las tensiones de corte, 

expresado en cm; 

PS la tensión de iluencia del acero, expresada en MN/nv. _ 
b) Zona de Corte 2 
Eita zona queda definida por la siguiente expresión: ^ 



Tol2 < máX TOU ^ Z • T 2 



siendo: 

Z el factor de zona sísmica según el articulo 1.3.; 

to12 la tensión de corte límite correspondiente al renglón 3 de la Tabla 18 

del Reglamento CIRSOC 201. 

Tm , las tensiones de corte últimas;. ■ -,-„.,,„ «-„ t ,i„ m 

to2 la tensión de corte límite correspondiente al renglón 4 de la Tabla 18 

def Reglamento CIRSOC 201. 

En esta zona resulta necesaria la verificación de la armadura de corte,- pero, 
se permite su minoración siempre que no se .trate de casos de flexo-:traccion 
^con el eje neutro exterior a la sección. . . , , 

La armadura de corte minorada se determinara en función de tu, CU T 3 valor 
se obtendrá mediante la expresión siguiente: 



tou 



tu — 



^ 0,7 



to2 



siendo; 



t^ la tensión de cálculo para la armadura de corte minorada; 

■t ou las tensiones de corte últimas; 

•Z el factor de ^ona Sísmica según el artículo 1.3.; 

T 2 la tensión de corte límite correspondiente al renglón 4 de la Tabla 18 

del Reglamento CIRSOC 201. 

Para los casos de flexo-traccíón con el eje neutro exterior a la seccron, se 
tomará como valor de 'Cálculo de la tensión de corte última t u, el corres- 
pondiente sólo al -esfuerzo de corte bajo "la "hipótesis de sección usurada. En 
este caso no podrá minorarse la -armadura total. 

En las zonas criticas de las vigas en que potencialmente puedan desarrollarse 
rótulas plásticas a causa de las acciones sísmicas, y en las que se colocaran 
armaduras transversales especiales según los artículos 5.6.1,4.1. y 5.7.1.4.1., 
•pava la -verificación de la Tesistencia al corte no se minorara la armadura 
aún cuando la tensión de corte última corresponda a la Zona de Corte -. 
Zona de Corte 3 
Ertta zona queda definida por la siguiente expresión: 

Z . to2 ..<C nráx tou = ^ • lo*. 



siendo: ■ , 

Z el factor de zona sísmica según el articulo 1.3.; 

t ? la tensión de corte limite correspondiente al renglón 

líTdel Reglamento CIRSOC 201; 

tou las tensiones' de corte últimas; 

To í la tensión de corte limite correspondiente ál renglón 

18 del Reglamentó CIRSOC 201. 



4 de la Tabla 



5 de la Tabla* 



valor 



- u — >a debe determinarse la armadura de corte sin ninguna minoración. 

Eii éSiS ?'u*~?_. Jw . -rj e ias' armaduras se utilizara directamente el val 

Para el dimen^iCnSíliiGíltu -*¿- ^-^ ' 

de cálculo de la tensión de cotte'!^» n -?ii "íau' tt ■'• «fe neutro ex* 

Ear esta zona no se permitirán pasos de flexo -tracéioñ Con ci UJ _ 
terior & lü sección ~*~ 

En ningún caso podrán colocarse armaduras de corte menores que las mínimas 
previstas para la Zona de Corte 1. 

5.6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA CONSTRUCCIONES DE HORMIGÓN 

ARMADO SISMORRESISTENTE CONVENCIONAL 

Cuando se adopte el tipo de Hormigón Armado Sismorresistente Convencional según 

ei artículo 4.2., se aplicarán los siguientes requerimientos sobre la determinación 

de solicitaciones, dimensionamiento y detalle de las estructuras. 1 

5£ 1. Elementos estructurales predominantemente flexjopad.os {vigas) 

Son aquellos elementos estructurales cuyo .comportamiento es gobernado esencial*- 

mente por la solicitación de flexión, según se establece en el articulo 5.1.1. 

5.6.1.1. Valores de diseño para solicitaciones normales 

Se adoptarán directamente los valores -últimos de las solicitaciones normales (mo- 
mentos flexores y esfuerzos axiles) que resultan de considerar los estauos de car-> 
ga establecidos en el Capítulo 1 10 de' la PARTE I de este Reglamento. 

5.6.1.2. Valores de diseño -pira .esfuerzos de corte 

Se adoptarán para el diseñó, los valores de los esfuerzo? de corte que resultan tí» 
amplificar por 1,25 Jos obtenidos mediante la aplicación de los estados de car¿a 
indicados en el Capitulo 10 de. la PARTE I de este Reglamento. 

5.6.1.3. Armaduras longitudinales de vigas ' 

5.6.1.8.1. Disposición de Jas .armaduras JongitudjnaJes 

En las caras superior e inferior de la viga, la armadura longitudinal prevista ¡pa» 
ra su resistencia flexional .en -las secciones de bordes de .columnas, deberá .cumplir 
los siguientes requerimientos en cuanto a su disposición; 

. -a) Vigas de sección rectangular 

— Encuentro con columnas -interiores 

Si el ancho de la viga excede al de la columna, al menos el 75% de la. 
armadura deberá atravesar el -núcleo de ia columna correspondiente. 

— Encuentro con columnas exteriores 

Si el ancho de la *-J©a excede al de la ,coluwina .y sdejnás concurren al 
nudo vigas transversales de dimensiones simila-res, ¿i menos el 75 % de la 
armadura deberá anclarse en el núcleo tíe la oolumna. En tal -caso .se ador>-* 
taran las disposiciones necesarias para asegurar la íraJismisión de los es-- 
fuerzes .correjspQiidientes,, a la armadura no anclada <en el núcleo de la co- 
lumna. 

En caso de no existir vigas transversales, la totalidad de la aronadura d& 
la viga deberá anclarse en el núcleo de la oolumna. 

b) Vigas de sección T o L 

En las vigas cuya eeceióp. (tenga forma de T o L, construidas iutegrcalment* 
con ias losas, una parte de 3a armadura podrá disponerse en la piaca, de-. 
■ biéndose prever las correspondientes armaduras de enlace. 
En todos los casos, aí menos el 75 % de Üa armadura debe atravesar el núcleo 
de las columnas interiores o anclarse en el núcleo de las columnas exteriores. 
Las zonas de la placa en que podrá disponerse parte cVe la armadura, se in- 
dican a continuación : 

■ — Encuentros con columnas interiores * 

Si al nudo concurren vigas transversales de dimensiones similares a laa 
de la viga considerada, la zona de placa .se extenderá hasta una longitud 
igual a tves veces el espesor de la losa, medida hacia ambos lados desda 
los bordes de la columna. 

Sí- no existen . vigas transversales, la zona de placa se extenderá hasta una 
longitud igual a dos veces el espesor de la losa, medida hpcia ambos la- 
dos desde los bordes de la columna. , 

■ Encuentros con columnas exteriores 

Si al nudo concurren vigas transversales de dimensiones .siirúiares a n ju d» 
la viga considerada, la zona de placa se extenderá hasta una longitud igual 
a una vez y media el espesor de la losa, medida liacia ambos lados (ins- 
de los bordes de la columna. 

Si no existen vigas transversales, la zona de placa no excederá .el ancho <i» 
la columna correspondiente. 

5.6.1.3.2. Cuantías máximas y mínimas 

En cualquier sección de la viga, la cuantía de la armadura traceionr.da (tanto pe- 
ra la armadura superior como para ia inferior.) debe ¿unipür las siguient¿£.,coi'Hfc'* 
clones: 



a) Cuantía máxima: 



0,025 



J o 



A s f<R 

b) Cuantía mínima: 5: 0.10 

bo • h ' PS 

siendo: 

A s la sección tíc la armadura tracción ada? 

b el ancho de la visaKde sección rectangular o ancho del alaria en secefo-. 
.nes T, L, etc.; 
h la altura útil de la viga; 

[}r el valor de cálculo de la resistencia del hormigón; 
f$S el valor de cálculo de la tensión límite de iluencia del acero, 

Adicíonalmente, en los extremos de la viga y en una longitud igual a dos vece* 
su altura total, medida desde el borde de la columna o apoyo hacia la sección 
media de la viga, se verificará <que la cuantía .de la armadura traccionada cum-- 
pla la siguiente condición: 

AS , „ ^o AS ' ^ 

^ <0,3.0 + 0,20 ) 

bo • h A s fí<¡. 

«ienüo: 

A s ' la sección de la armadura comprimida. 
No se considerarán valores de A s ' mayores que A s . , 

5.6.1.3.3. Relaciones entre secciones de armaduras longitudinales. 

Las secciones de las armaduras longitudinales previstas para la resistencia üextolWdí 

de la viga, deberán cumplir las condiciones siguientes: 
a) En extremos de viga 

En ambos extremos de la viga, la sección de la armadura traccionada par* 
momento flexor positivo será por lo menos igual a una fracción G,5p/Z de M 
sección de la armadura traccionada para momento flexor negativo. 
';> Armaduras mínimas en la longitud total del tramo de viga 
- Al menos una fracción 0,25 Z de la máxima sección de armadura requerida 
(tanto para momento flexor positivo como negativo), deberá ser continua en 
toda la longitud de la viga considerada. Estas armaduras deberán anclare» 
para desarrollar la resistencia a fluencia del acero. 

Si resultara imprescindible empalmarlas, las longitudes de empalme correspon- 
dientes deberán determinarse con el -mismo criterio. 

Como mínimo, se dispondrán, como armadura superior -e interior, los valorea 
indicados en la Tabla 4. . 

Tabla 4. Armaduras sugerior e liileiipí iníivima^ 



íPSgirin 8 
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mm. 



i: 



2 barras de d s - 12 mm 



Las ai-maduras indicadas en la Tabla 4 corresponden a aceros con límite de 
IJuencia igual a 420 MN/m-. Para aceros con tensiones límite de fluencia 
menores, se adoptaran secciones de armadura una ve& y media mayores. 

,5.6.1.3.4. Diámetros máximos de armaduras longitudinales en zonas de nudos in- 
teriores 

El diámetro máximo de las armaduras longitudinales de vigas, pasantes en nudos 
interiores, será el indicado en la Tabla 5 en función de la dimensión de la columna, 
medida en la dirección paralela al eje de la viga considerada. 

Tabla 5. Diámetros máximos de armaduras longitudinales de 
vigas en zona de nudos. 



Dimensión de la columna, paralela 

al eje de la viga 

icm) 



< 30 



> 30 
< 50 



> 50 



Diámetro máximo de armadura 
longitudinal de viga en zona de 

nudos 

fmmj 



16 



20 



25 



6.6.1.3.5. Anclajes de armaduras longitudinales 

*■■ a) Nudos extremos 

las armaduras longitudinales de la viga se anclarán en el núrlro confinado 
de la columna o e ve ntua luiente jen un segmento sobresaliente de la viga. 
Se adoptará como longitud de anclaje el valor ¡ i.ionzttud básica de anclaje) 
establecido en el artículo 18.5.2.1. del Reglamento CIRSOC 201. 
La longitud básica de anclase / se computará a partir de una distancia, 
medKj úeaüe el borde de la columna hacia su interior, por lo menos igual 
aJ m^nor de los dos valores siguientes: 

— Diez veces el diámetro de la barra que se ancla. 

— La mitad de la dimensión correspondiente de la columna. 

Cuando pueda demostrarse que la posible articulación plástica se formará a 

una distancia del borde de la columna, por lo menos igual - a la altura total 

de la viga ó 60 cm, se podrá computar la longitud / a partir del borde de 

la columna. 

En todos los casos, la barra que se ancla deberá tener un cedo a 9Ü" con la 

'.arte recta final de longitud no menor que 0,7 / ni veinte veces el diámetro 

de la b.»rra. El codo y su rama terminal se dispondrán lo más- próximos 

posible al borde externo del núcieo de la columna. 

La rama terminal del anclaje deberá dirigirse siempre hacia la cara opuesta 

de la viga. 

\t» Nudos interiores 

En lo posible, las armaduras superior e inferior que atraviesan el nudo, de- 
, ben ser continuas a través de éste, cumpliéndose lo establecido en el articulo 
5.6.1.3,4. con relación" a diámetros máximos. 

Cuando las armaduras superior e inferior no puedan ser continuas a través 
tíel nudo como consecuencia de diferentes dimensiones o eies de vigas, las ba- 
rras se anclarán de acuerdo con lo proscripto para nudos" extremos en el ar- 
ticulo 5.6. 1.3. 5. aj. 
i. 6. 1.3. 6. Empalmes de armaduras 
A) Ubicación de empalmes 

v No se podrán realizar empalmes por yuxtaposición en las siguientes pai^c 
de ias vigas: 

— JLi los nudos 

— En los extremos, en una longitud igual a una vez y media la altura total 
de la viga, medida desde el borde de la columna hacia la sección media 
de la viga. 

En lo posible, se evitarán empalmes en las zonas de máximo esfuerzo de 
, tracción. 

\t» Longitudes de empalme 

En ge-ieral, la longitud de empalme por yuxtaposición se determinará median- 
te la siguiente expresión: 

■ . le — al • ae - !o 

siendo: 

/e la longitud de empalme por yuxtaposición; 

a) el coeficiente que contempla el :ipo y ejecución del anclaje de las ba- 
rras, según la Tabla 25 del Capítulo 18 del Reglamento CIRSOC 201; 
ac "1 coeficiente para tener en cuenja el porcentaje de barras empalmadas, 
según la Tabla 2G del Capitulo 18 dol Reglamento CIRSOC 201- 
íp la longitud básica de anclaje según el artículo 13.5.2.1. del' Capítulo 18 
del Reglamento CIRSOC 201. 

Los empalmes que se ubiquen en zonas en que no haya inversión d<> momen- 
tos, podran tener la longitud ¡ e anterior reducida por el coeficiente: 

„ * ,. A s ncc: . 

0,5 ti -\ ■ ) ^ 0,8 

„, . A s exist 

fijen do: 

A s nec * a sección de armadura necesaria según el cálculo; 
A s exist ia sección de la armadura existente. 

En ningún caso la longitud de empalme será menor que treinta veces el diá- 
metro de la barra, ni 40 cm. 

f«) Porcentaje admisible ae barras empalmadas. 

I El porcentaje admisible de barras empalmadas será igual a las dos terceras 
j partes de los valores indicados en el articulo 18.6.2 del Capítulo 18 del Re- 
, glamento CIRSOC 201. 
C.6.1.4. Armaduras transversales 

X.a a'rm'dura transversal deberá resistir los esfuerzos de corte de diseño indicados 
e» el artículo 5.6.1.2. de acuerdo con las reglas de dimensionamíento establecidas 
mediante el articulo 5.5.5. 
6.6.1.4.1. Armaduras transversales especiales 

JEn los extremos de las vigas y en general, en las zonas en que eventualmcnte pue- 
dan desarrollarse articulaciones plásticas como consecuencia de las acciones sismi- 
«as, s§ coloca ,án armaduras transversales especiales con la finalidad de proveer un 
Cjej-to grado de confinamiento al hormigón y de evitar el pandeo de las barras 
longitud' najes. 
«) Zonas en que se colocaran armaduras transversales especiales 

Es„as armaduras se colocarán en los extremos de la viga, en una longitud 
igual o mayor que el doble de la altura total de la viga, medida desde el bor- 
ne de la columna o apoyo hacia la sección media de la vl^n 
tw) Separación de las armaduras 

ti fas zonas definidas en el articulo :; ) precedente, la separación s entre es- 
trióos no deberá exceder los siguientes valores; 



— Un cuarto de la- altura total de la viga. _ c 

— Diez veces el diámetro de las batías longitudinales peri me" t rales su.w-3?-' 

tibies de pandear en caso de desarrollarse deí orín arican - — ' :. ~"*^ 

versibles. - icásticas re* 

— 20 cm. " ..„——=*■ 

El primer estribo s* ""'-■"". „ ,. . . ,',.,, 

-*- - -■■ - . mocara a una distancia no mayor que 5 cm, medida des- 

«e el borde de la columna o apoyo haeia la sección media de la viga. 

c) Tipo de armadura 

Las armaduras transversales especiales estarán formadas por estribos cerrados, 
pudiéndose adoptar los siguientes tipos: 

— El estribo de la Figura 22 al del artículo 18.8.2.1. del Reglamento CIR- 
SOC 201, pero con una longitud terminal del gancho iguaf o mayor que 
diez veces el diámetro de la barra del estribo. 

— Cuando resulte posible su ejecución, se podra utilizar el estribo de la Fi- 
gura 22 á) del articulo 18.8.2.1. del Reglamento CIRSOC 201, pero con 
una longitud terminal del gancho en ángulo recto igual o tmvor que quin- 
ce veces el diámetro de la barra del. estribo. 

Cuando sea necesario colocar estribos de una sola rama para evitar el pandeo 
de barras longitudinales, la longitud terminal de los ganchos ejecutados 
a 180"? será igual o mayor que diez veces el diámetro de la barra del es- 
tribo. • 

d) Armadura mínima 

— El diámetro mínimo de los estribos será de 6 mm. 

— La sección de armadura transversal especial colocada en las zonas de viga' 
indicadas en el artículo a> precedente, no o-ne resmrir mennr que el 
in:.yor de los valores obtenidos mediante las siguientes expresiones: 

A cst g 0,15 A¿ — 
d 



Acsc £ 0,15 A s — 
d 



siendo: 



A- sc la suma de las áreas de las secciones de todas las ramas de éstribod 

en la sección considerada: 

A s " la máxima sección de armadura longitudinal superior en la zona; 
A s la máxima sección de ai madura longitudinal, inferior en la zona; 
s la separación entre estribos; 
■ d la aiiuva total de la viga. 

e) Restricción ai pandeo de Jas barras longitudinales 

Se evitará el pandeo de las barras iontíituainales periféricas ubicadas en loa 
cuartos extremos de la altura de la viga, considerando las direcciones en que 
resulte posible la desviación de las barras. Para ello, se dispondrán ramas de 
estribos *que trabajan a tracción soportando la barra longitudinal, con separa- 
ción de acuerdo con lo prescripto en el artículo b) precedente. Sólo se acep- 
tará la restricción mediante trabajo flexional del estribo, cuando la longitud 
no soportada del mismo sea igual o menor que treinta veces su diámetro. , 
Podrán utilizarse estribos de 6 mm para barras longitudinales di 1 hasta 20 mm 
de diámetro. Para barras longitudinales de diámetros mavor^s que 20 mm 
deberán utilizarse estribos de diámetro no menor que 8 mm. 
5.6.1.4.2. Armaduras transversales convencionales 

En la longitud de viga comprendida entre las zonas definidas en el articulo 
5.6. 1.4.1. aj, .en ningún caso la separación de estribos, considerada se*ún la direc- 
ción de la armadura flexo-traccionada, podrá ser mayor que la mitad de la altura 
total de la viga. f ■■ 

5.6.1.5. Armaduras longitudinales en . -ras laterales de vigas 

Cuando el valor de cálculo de la tensión de corte última en los extremos ae 
la viga resulte comprendido en la Zona de Corte 3 <Z.To 2 < ni;'tx T ou < Z Tnt, 
según el articulo 5.5.3.C). se dispondrá una arme dura longitudinal especial en 
las caras laterales de la viga. Esta armadura es adicional a las requeridas por el 
Reglamento CIRGOC 201, y se colocará en las zonas definidas en el artículo 
5.6,1.4.1.a), debiéndose anclar fuera de dichas zonas. 

La armadura longitudinal especial tendrá, en cada cara, una sección Ai no rnenQf 
que el mayor de los valores obtenidos mediante las siguientes expresiones; 



0,H 

A] £ A s ' 

Z 

siendo: 

Aj la sección de la armadura longitudinal especial en cada cara lateral <M 

la viga; 

Z el factor de zona sísmica según el articulo 1,3.; 

Aj, la sección máxima de armadura longitudinal inferior en la zona; 

A s ' la sección máxima de armadura longitudinal superior en la 2ona. 

Esta armadura lateral especial se dispondrá en el tercio central de la altura 
total de la viga. 

5.6.2. Elementos estructurales sometidos a compresión y flexión (columnas) ' 

Las prescripciones contenidas en este artículo se aplicarán a los elementos es*f 
tructurales solicitados por significativas fuerzas axiles de comprensión, adiciCH 
nales a la flexión, según se indica en el articulo 5.1.2. 

5.6.2.1. Valores de diseño para solicitaciones normales. 

Se considerarán para el dimensionamíento los siguientes valores de solicitaciones 

normales: 

¡i 

I ' 

a) Esfuerzos axiles 

Se adoptarán directamente los esfuerzos axiles últimos que resultan de los 

estados de carga indicados en el Capítulo 10 de la PARTE I de' este 
Reglamento, 

b) Momentos flexores í 
Se tendrán en cuenta ios dos siguientes valores: *' 

— Como momentos flexores de diseño se considerarán los que resultan dé 
amplificar por 1,25 los obtenidos mediante los estados de carga Indicados 
en el Capitulo 10 de la PARTE_ I de este Reglamento. 

— Como momentos flexores de diseno se considerarán directamente los que 
resultan de aplicar los estados de carga indicados en el Capítulo 10 de 
la PARTE I d^ este Reglamento. _ ; 

Deberá comprobarse que la columna resista ambos momentos flaxores de diseño 
en combinación con las fuerzas axiles indicadas en el artículo a> precedente. 

5.6.2.2. Valores de diseño para esfuerzos de corte. 

Se considerarán y .mi ul dimensionn miento los valores de los esfuerzos de corté 
que resultan de amplificar por 1,25 los obtenidos mediante la aplicación de los 
estados de carga indicados en el Capítulo 10 de la PARTE I de este Reglamento, 

5.6.2.3. Limitación de las fuerzas axiles de diseño 

Las dimensiones de las columnas scoán tales que los esfuerzos axiles de diseño 
establecidos en el articulo 5.6.2.1. a) cumplan las llmltacione* que se indican a 

continuación: 

— Para elementas con armadura de confinamiento zunchada; la fuerza de compré* 
siún axil para el diseño no podrá ser mayor que 2.0,85.A¿.fí«, siendo: 
Z. el factor de zona sísmica se^ún el artículo 1.3.; A D , la sécelo" .otal de 
n*jgón y fíjfo el valor de cálculo de la resitencia del 'hormigón. 
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— Para elementos con armadura de confinamiento formada por estribes rectan- 
gulares, la fuerza de compresión axil para el diseño no podrá ser mavor que 
Z.0 ( 75.Ab.|5R. 

5.6.2.4. Armaduras longitudinales de columnas 

Las armaduras longitudinales de las columnas deberán cumplir los siguientes re- 
querimientos: 

5.6.2.4.1, Cuantías máximas y mínimas 

La sección total de la armadura longitudinal no podrá ser menor que el 1 % de 

la sección total de hormigón, ni mayor que el 6%. En las zonas de empalmes 

por yuxtaposición, se admitirá, como máximo, una sección total de armadura 
'longitudinal del 8% de la sección total de hormigón. 

La sección de la armadura longitudinal fraccionada o menos comprimida, no podrá 
ser menor que el 0,4 % de la sección total de hormigón. 

5.6.2.4.2, Separación máxima entre barras longitudinales de columnas « 

La separación entre barras longitudinales de columnas no podrá ser mayor que 
20 Z (cm), siendo Z el factor de zona sísmica según el articulo 1.3, 

En columnas con dimensiones transversales iguales o menores que 30 cm, se nodrá 
colocar una barra en cada esquina de la sección. 

5.6.2.4.3. Empalmes de barras longitudinales de columnas 

a) Ubicación de los empalmes 

Los centros de los empalmes se ubicarán dentro del tercio central de la 
altura de la columna. ■« 

bj Tipos de empalmes 

. No se admite el empalme por contacto directo de las superficies 'frontara» 
extremas de las barras. 

Los empalmes por conexiones roscadas, soldadura o manguitos, deberán cum- 
plir los requisitos necesarios para la obtención del certificado de aptitud 
técnica, considerando las acciones dinámicas derivadas del sismo. 

c Longitudes de empalme 

Se adoptarán las longitudes de empalme por yuxtaposición indicadas para 
vigas en el artículo 5.6. 1.3. 6. b), pero en todos los casos se tomará ai = 1, 
ya que no se admiten reducciones por ganchos, ganchos en ángulo recto- ó 
""- bucles. 

ú) Porcentaje admisible de barras empalmadas 

Se 'adoptarán los valores indicados en el artículo 18.6.2. del Capítulo 18 del 
Reglamento CIRSOC 201, pero se recomienda empalmar porcentajes me- 
nores. 

5.6.2.4.4. Anclajes de barras longitudinales de columnas 

- a; Tramos terminales^ de columnas extremas 

En los tramos terminales de columnas extremas, se aplicarán por analogía 
las prescripciones establecidas en los artículos 18.8.5. (Figura 26) y 18 9 3* 
(Figura 27) del Capítulo 18 del Reglamento CIRSOC 201, y si resultan siás 
exigentes, las correspondientes al articulo b) siguiente. 

b"' Tramos terminales de columnas intermedias 

En los tramos terminales de columnas intermedias o, en general cuando se 
produzcan variaciones importantes de las dimensiones de la columna al pasar 
de un piso a otro contiguo, se adoptará como longitud de anclaje el valor 
de | «longitud básica de anclaje) establecido en el artículo 18 5 2 1 del 
Reglamento CIRSOC 201. Dicha longitud 1 se computará a partir de una 
distancia, medida desde el borde inferior de la viga hacia la columna por lo 
menos igual al menor de los dos valores siguientes: 

— Diez veces el diámetro de la barra que se ancla. 

— La mitad de la altura total .de la viga. 

En todos los casos, la barra deberá terminar en un codo a 90°, con la 
parte recta final de una longitud no menor que 0,7 j ó veinte veces su 
diámetro. El codo y su rama terminal deberán disponerse lo más próximos 
posible a la armadura superior de la viga. La rama terminal del anclaje 
deberá dirigirse siempre hacia la cara opuesta de la columna. 

. el Anclaje de barras longitudinales de columnas en fundaciones 

Se adoptará como longitud de anclaje valor / (longitud básica 
de anclaje) establecido en el artículo 18.5.2.1. del Reglamento CIRSOC 201 
Dicha longitud de anclaje ] se computará a partir de la sección de unión 
de la columna con la fundación. En todos los casos, la barra deberá ter- 
minar en un codo a 90°, con la parte recta final de una longitud no menor 
que 0,7 J o veinte veces su diámetro. El codo y su rama terminal deberán 
disponerse lo más próximos posible a la armadura inferior de la fundación. 
La rama terminal del anclaje deberá dirigirse siempre hacia la cara opuesto 
de la r columna (cruce de armadura). 



■N, 



5.6. 



Armaduras transversales especiales 



En los extremos de las columnas se dispondrán armaduras transversales especiales 
con la finalidad de proveer confinamiento al hormigón. Estas armaduras deberán 
disponerse también en los nudos. 

5.6.2.5.1. Zonas a confinar 

Las armaduras especiales se dispondrán en ambos extremos de las columnas en 
una longitud ] c , medida desde el borde correspondiente de la viga hacia la sección 
media de la columna, que no podrá ser menor que el mayor de los siguientes 
valores: 

— La mayor dimensión de la sección en columnas rectangulares o el diámetro total 
ele las columnas de sección circular. 

— La sexta parte de la longitud libre de la columna 

— 60 cm. 

5.6.2.5.2. Sección de' las armaduras de confinamiento para columnas con estri- 
bos rectangulares 

Cuando se empleen estribos perimetrales cerrados y estribos de una rama con 
ganchos en los extremos (estribos suplementarios) o estribos cerrados superpuestos 
la sección total de armadura transversal A s h contenida en una capa no podrá 
ser menor que los valores obtenidos mediante las siguientes expresiones y se 
controlara según cada una de las direcciones principales de la sección: 

A s h a (0,6 ii n * H- 0,15) (— 1) — . S e . bk 

... Ak - Pg 



Ab • PR 

donde: 

N a * es la fuerza axial de compresión de diseño dcLcrminpda frm'in el 
articulo 5.6.2.1.; 

A sn la sección total de estribos y estribos suplementarios contenidos en una 
capa, en la dirección considerada; 

s e la ' separación entre capas de armaduras transversales, medida ?e«-ún la 
; dirección ciel eje longitudinal de la columna; 

rife la dimensión del núcleo de la columna, medida perpsndicu'armente a la 
dirección analizada, considerando como bordes los extremos de los estribos 

A]; la sección del núcleo de la columna; 

Ab la sección total de la columna; 

PR el valor de cálculo de la resistencia del hormigón; 

p,S el valor de cálculo de la tensión límite de fluencia del acero.- 

Se entenderá por capa de estribos al grupo de estribos cerrados y ef.trlbos suple- 
mentarios o al grupo de estribos cerrados superpuestos, que se disponen aproxima* 
üamente en un plano perpendicular a la dirección de la armadura longitudinal de 
la columna. 

a) Fórmulas aproximadas para casos usuales 

En las columnas de edificios, con recubrimientos normales, la sección total de 
armadura transversal A sn se podrá determinar mediante las s^uicntes ex- 
presiones aproximadas: 



Ash = Se 

100 

K c 

Ash - «e 

53 



. hj t para acero con fl^ = 420 MN/itf 

lij t para acero con fl^ £. 220 MN/nv 



siendo: . , 

A=h la sección total de estribos suplementarios contenidos en una capa en 
la dirección considerada: 

s f > la separación entre capas de estribos, medida según la dirección del eje 
longitudinal de la columna; 

lije la dimensión del núcleo de la columna, medida perpendicularmente a la 
dirección analizada, ccnsideíando cerno bordes los extremos de los estribas 
perimetrales. En forma aproximada, se puede adoptar como hfc la dimen- 
sión de la sección de la columna, medida perpendicularmente a la dirección 
considerada, menos 6 cm; 

PÍ-! el valor de cálculo de la tensión límite fluencia del acero; 

K c un coeficiente que depende dei valor absoluto de la setíc-ón AK de la 
columna y del esfuerzo especifico de compresión n,. , y cuyos valores se 
ootendrán de la Tabla 6. 

Tabla- 6. Valores de K c 



Sección de la 
columna 






Esfuei 


*so espe 


cífico 


de compresión 


nu° 




(cm'-j 


0,12 


0,20 


0,30 


0,40 


0,50 


0,60 


0,70 


0,80 


o.?o 


■ <| 625 


0,70 


0,84 


1,05 


1,22 


1,40 


1,61 


1,62 


2,03 


2,-4 


800 


0,50 


0,70 


0.38 


1,02. 


1.17 


1,34 


1,52 


1,67 


] -.,7 


l.COO 


0,50 


0,60 


0..75 


0,87 


1.00 


1,15 


1,30 


1,45 


1 30 


1.400 


0,40 


0,48 


0,60 


0,70 


0,SO 


0,92 


1,04 


1,16 


12Ü 


1.800 


0,35- 


0,42 


0,54 


0,61 


0,70 


0,31 


0,91 


1,01 


1.12 


^ 2.200 


0,30 


0,36 


0,45- 


0,52 


0,G0 


0,60 


0,78 


0,87 


0;JG 
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0,25) — . se . hfc 
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b) Contribución de estribos diagonales 

Cuando las ramas del estribo no sean paralelas a la dirección considerad." "ii 
contribución a las sección total A s h se computará multiplicando su sección por 
el coseno oel ángulo agudo que forma el estribo con la dirección analizada. 

5.6.2.5.3. Detalles sobre armaduras de confinamiento para columnas con est -has 
rectangulares 

a) Separación entre capas de armaduras 

En las sonas confinadas según lo indicado en el artículo 5.6.2.5.1.. la sopa- 
ración entre capas de estribos no podrá exceder los siguientes vaiores: 

— Un medio de la menor dimensión de la sección de la columna. 

— Nueve veces el diámetro de la armadura longitudinal susceptible de pandea-. 

— 12 cm. 

b) Diámetros mínimos de estribos 

El diámetro mínimo de los estribos perimetrales será de 8 mm. El diámetro de 
los estribos suplementarios no será menor que tres cuartos del diámetro do ios 
estribos perimetrales. 

c) Formas y anclajes do las armaduras transversales 

Los estribos cerrados terminarán en ganchos de por los menos 135". La longitud 
de la rama terminal será por lo menos igual a diez veces el diámetro ¿le la 
- ' barra del estribo. 

Los estribos suplementarios deberán tomar a los perimetrales y si es posible 
a las barras longitudinales, mediante ganchos a 180° con longitud de rama ter- 
minal no menor que diez diámetros. 

d) Separación entre ramas de estribos, o entre ramas de estribos y' estribos su- 
plementarios 

La separación entre las ramas de los estribos o entre ellas y los estribos su- 
plementarios, medida según un plano perpendicular a las barras longitudinales 
de la columna, deberá ser igual o menor que el mayor de los siguientes valores: 

— 20 7. cem), siendo Z el factor de zona sísmica según el artículo 1.3. 

— La mitad de la dimensión cíe la sección de la columna, medida perpendicu- 
larmente a la dirección de la armadura analizada. 

5.6,2.5.4. Sección de las armaduras de confinamiento para columnas con armadu- 
ras transversales circulares 

La cuantia volumétrica de armadura de confinamiento colocada en forma de hélice 
circular ■continua o de estribos circulares cerrados, no deberá ser menor que el 
mayor de los siguientes valores: 



siendo: ---..■ ... .. 

fr . n i.i* el esfuerzo específico de compresión, dado por la relación entre la fuerza 
a^lal de. compresión de diseño y la .resistencia de toda la sección de hormigón: 



A W Ab 

£ 0,05 <n u * -i- 0,40) ( 

*k Ak 



pR 

1) 

Pfci 
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A W PR 
i 0,15 (n u * + 0- 40J ' 



Conde: 



A« = 






AJ; = 



n ■ dk 



IMl 



PR ■ A b 



A w el volumen de la armadura transversal per unidad- ¿3 longitud de la columna; 

dk el diámetro del núcleo de columnas con armadura transversal circulo r; 

A sw la sección de la armadura, transversal; 

Sw la separación entre estribos circulares o paso máximo de la hélice; 

Afc la sección del núcleo de columna? Cs.n armadura transversal, circular; 

A w /Ak la cuantía volumétrica de la armadura transversal circular; 

n u ° el esfuerzo especifico de compresión; 

N u a la fuerza axial de compresión- de diseño- según el artículo 5.6.2.1.; 

Ab la sección total de la columna; ' 

pR el valor de cálculo de la resistencia del- hormigón; 

flS el valor de- cálculo del límite tic fluencia; del acero, 

5.6.2.5.5. Detalles de armaduras, de coufhjamiCiBtto paro calumas con armaduras. 

transversales circulares 

i a) Separación entre estribos circulares, p P9S0- de Va ^lice. . 

N - En las- zonas, cortftmwtes. segur* lo indicado en el a ^*^ Jf-^;?: 1 -' _ *i*jS 

ración? entre estribos circules Q el, paso inaximo s w . de. la hélice,, no dOiei» 

ser mayor que los siguientes valores: 

— Un quinto del diámetro del núcleo dfc de la columna. 

— Nueve veces el d&metrq, de la íym¿du;;a, longitudinal susceptible de pan. 
dear. 

t» Diámetros de las barras que conforman la hélice o los estribos cerrndos cir- . 

j Exámetro mínimo- de la b^c* W* conforma la hélice o el estribo, circular 

! será de 8 mm., y el máximo de 16 mm. 

' C> ÍS^iJ^^^^lT^^^S deben terminarse en Corma 
dfá^s do doblado, hacia el iaterio?. de la- columna, y su porte- recta final 
deberá tener como mínimo, una longitud de quince veces el diámetro de la 
barra? que conforma, la hélice. Se adoptará una disposición similar en el co- 
mienzo y al final de- la hélice* 

caso, los. siguientes, valores: _ ' nlk „ ,<„ i„ fn ,„ mM 

-, 0,60 Z veces la menor dimensión de la sección ae la columna 

— 22 Z (era) 

el factor de zona sísmica según el articulo 1.3. 
6.6.J.7. Armaduras transversales especiales en casos particulares , vH(Mlln 

Xas armaduras transversales especiales de confinamiento indicadas en el ftiuculo 
5 6 2 5™ se dispondYán en toda la longitud de la columna en los Siguientes casos. 

— cuando el punto de momento flexor milo correspondiente a las. acciones de di- 
seño no se encuentra en la mitad central de la longitud de la columna. 

— Cuaiído se trate de columnas que soportan elementos muy rígidos (por ejemplo, 
i pórticos rigidizados por muros de manipostería , tabiques: de hormigón armaaoj 
"■.reticuladosretc.) y siempre qiw no se configure un "piso flexible", se adoptaia-n 

Jas siguientes prescripciones: . . 

■a) En los extremos de ia columna, en una longitud igual o mayor que las 
1 indicadas en el artículo 5.6.2.5.1., se dispondrá una armadura transver- 
sal igual a 130 vpcss la que resulta de aplicar las prescripciones de los 
artículos o.G.2.5.2. ó 5.6.2.5.4., según corresponda. _ 

b) En las zonas restantes de la longitud de la columna, se dispondrá una ai- 
mrdura transversal esoecial igual a la que resulta de aplicar las presenp- 
cif'.ies de los artículos 5.6.2.5.2-. ó 5.6,2.5.4. , según corresponda. 
5 6 2 8 Verificación de armaduras transversales a esfuerzos de corte 
Éi 'todos los cases se comprobará que jas armaduras transversales sean suficien- 
tes para resistir los esíueíaos de corte de diseño determinados según el articulo 
5 6 2 2 empleando las regías de dimensión amiento indicadas en el articulo o.*. 

5 6 2 9. Restricción al pandeo de barras longitudinales de armadura de columnas 
Decerá evitarse el pandeo de tedas las barios longitudinales periféricas, con- 
siderando las direcciones en que resulte factible la desviación de las barras. 
Con tal finalidad, cada barra longitudinal defce- ser soportada por las esquinas ¡ ae 
los estribos cerrados que formen un ángulo interno no mayor que 13o o bien 
por un estribo suplementario dispuesto paralelamente a la dirección ^susceptible de 
pandeo de la barra longitudinal. En todos los casos, la restricción se realizara me- 
diante el trabajo a la tracción de los estribes. Sólo se aceptara la restricción me- 
diante el trabajo a la- flexión- de los estiibos, cuando Ja longitud no sopor lZí~k sea 
igual o menor que veinticinco veces el diámetro de la barra del estribo. 

Con la esquina de les estribos cernidos se podrá restringir el pandeo de Hasta 
tres barras longitudinales de la columna, siempre que la separación entre el eje 
de la bar.-a esquinera y el ej« de cada barra adyucMte no w-^¡i de ormo \eces 
el diámetro de 'la barra del estribo. . 

Para barras longitudinales de hasta 16 mm. de dínijv.vo se p^uia uul.-.i u>iu- 
bes sunlcmentarios de 6 mm. para la restiieción al pandeo. Pera barres lo, ,,,-Jci- 
n«<"": ü? diámetros muyeres que 16 mm.. se dieran emplear estribos de (• mm. cíe 

E».*'./ pasible, los g-ncho:* de cierre de los estribes cerrados se dispQRtizAn alter- 
ji marte. 

6 ...í.0. A:pectcs censuucüvos de columnas 

A) Juntas de hormigonado y dados de arranque 

Las juntas constructivas de hormigonado de tas columnas se ub^rrim, en 
lo posible, a una distancia igual q mayor que V<0 vr-e-s la longitud con rmada, 
urdida desde los bordes de las, viga?;. 

En los arranques de columnas, cuando se cornil u; ; an .-..yt^s de ubicm.ua, es- 
tos deberán tener al menos, un espesor de 15 cm, -y contener dos capas ae 
armidura de confinamiento. Durante la fase de construcción se tomaran to- 
dos los recaudos necesarios para asegurar una adecuada unión en la junta. 
. b) Júñelo fiara colocación- del hormigón. , 

L-s estribos o capas de estribos se diseñarán, en planta, de manera val que 
dejen libre* al menos, una zon¡¿ de 12 c»>. de diámetro en las columnas usuales 
de edificios. 

fi 7 DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA CONSTRUCCIONES DE HORMIGÓN 
ARMADO SISMORRESISTENTE DÚCTIL r 

p-ra las estructuras de Hormigón Armado Sismorrrsistente Dúctil, debsnm cum- 
plir-fe todos los requerimientos establecidos., en el artículo 5.6.-. para Hormigón Ar- 
an .Hic- Sismorr entente Convencional, y además, todas las. limitaciones y ospeofica- 
ciC^CS contenidas en- el presente- artículo 5.1. , . , 

5.7.1. Elementos estructurales predominantemente ílexiQnados ív^so) 
JSe consideran- como tales los elementos estruc tura-Íes cuyo comportamiento c& go- 
i)prníído esencialmente por la- solicitación- de firmón, s-gmi- se establece en el ar- 
ticulo 5.1.1. 

5.7. j 1. Valores de distilo P n ra ¿<Aíc:ízl'.:\i¿3 normales 

S" adoptarán directamente los valores, últimos de- las solicitaciones normales (.mo- 
mentos flexores y esfuerzos axiles) que resultan de considerar- los estados de carga 
cr.tñblccidos en el Capítulo- 10 de- la PARTE I de este Reglamento. 
5,7.1.2. Valores do disfmo para esfuerzos, de corte 
Be adoptará la más desfavorable de las dos alternativas siguiente: 
, &) Se adoptarán para el diseño, los valores de los esfuerzos de corte que re- 
sultan de amplificar por 1,35 los ,obtenidcs mediante la aplicación de los es- 

¡ tados de carga indicados en el Capítulo 10 de la PARTE I de este Regimentó. 

-b) Los esfuerzos de" corte se determinarán suponiendo que en los extremes de 



las viras, (unión vi-a- columna) StctúiN* momeníos resistente- Últimos fi-.' sig- 
nos opuestos v que en la lúa libre de las vigas actúan los carras travi^nuias 
*cíum se establece en el Capítulo 9 de la PARTE I de este R^Uimmo, fle- 
tadas por les correspondientes, coeíicientfs de maywació'.i HWiwatlcfL tn^rt Ca- 
pítulo 10 de dicha PARTE 1. Los momentos resistentes últimos Oí b.yu:i i'Va- 
luíi-p? en ovse a lss c^v.^vristicas reales el? Iík *' (í: 1 .;»^ (w^curr.^ l^ Vv» 
gas y admitiendo que la tensión en las aimaduras es igual a l,..y \ttvs ia. 
tensión de fluencia nominal pg. 

5.7.1.3. Armaduras longitudinales de vigas 

5.7.1.3.1. Disposición; de- armaduras longivi;d;nci' , R 

a) Vigas de sección rectangular , , . , 
En todos los. cases la totalidad de la armadura ccb:-ra £it;'av<;srir el nu'Uo d* 
las columnas interioi-es o anclarse en el mvcleo d? l.as colunwas, cxo'-"inus. 

b) Vi^as de sección T o L 

£a vksas de sección en T ó h construida i »tf?,vn]meiite eon !«_ lWí'S. «^ 
parte 'de la armadura longitudinal prevista para la resistencia fle:aonñl líe la 
viga pedía disponerse en. lík Placa. En. tal 0£>so se deberán prever lc.s cínysr 

duras de enlace correspondientes. ,„,,„,.„ ¡ nn ^ 

Las zonas de la. placa en que- podrá disponerse una parte de la aim.aduta ">«* 
giiUitmal de- la, viga, se. ind^an a. goBtñ.xuación,: 

— Encuentros con columnas- interiores: , 

Si al nudo qoncmir.ep, vigas. U;aiisv.ei:?al.CA djs dimcusion.es sipnlares a U ; s dft 
viga considerada, la zona de- placa, se- extenderá hastft Ulta, ^on^tua íSW*S 
a dos veces y media el espesor de la losa, medida hacia caaa laíto ele 10» 

bordes de la columna.-. , _ . ,,„„(.„ „„~ 

Si no existen vigas transversales, la zona de placa se extenderá hasta un» 

longitud igual a una ve?, y media el espesor ' de La tosa,, medid* nacía cada 
laclo- de los» bpítjfs de> 1.a col,uíjJAia> 

— Encuentros con columnas extremas . 

Si al nudo concurren vigas transversales de dimensiones similares a las de 
la considerada la zona de placa en que se podra di.sfipaet: usía parte as* la 
fti-m^dui-* longlüudmaA, se. exten^eíá. itttst» uii.Oi iQPgttud; isu^i al espesor 
de la lc?a medida hacia cada lado de los bordes, do 1a< qoiwnnas 
Si no, exist?» vigflSi trgníjversaJes, eií el nwlo: coní?i.dei, ; adOi, te zotta de pia.- 
cíu no- ixjdr,á exceder <& ítmh& cte lat columna-. 
' En las v:igas;'de sección: en T ó. L,. ei* todos los. cases,, di menos, el ^ « de la 
armadura, longitudinal deberá atravesar el núcleo de las columnas interiores, 
y al menos el 85 % deberá anclarse en el núcleo de¡ las, QQkuBMttfr c.\trem.p.. sje 
adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la transmisión üe ios 
esCum-zos. correspondleJítes a. lot aswtftüíirei que ne- i>eneti;a ew los, aucicos ae 
las colum-aas.. 

5.7.1.3.2. Cuaatígs. njáxjaias y mínimas; ,.„„.*„ ..v.vr. 
En cualQuíer sección de la viga, la cuantía de armadura traccionada (tGVítc tupe- 
rior como inferior) deb3 cumplir las siguientes condiciones: 

A s - ' 

— Cuantía máxima: ^ 0,025 

ba . h A 

As. „ PR 

— Cuantía mínima: & 0,12 

b - h ps , 

Adicionalmcntc, en ios extremos de- las. vi^as, en, uha loi^itud- i?,Uftl 9, «os wces y- 
media su altura total o en cualquier sección en que se pueda prever la formación 
de una rótula plástica como consecuencia de- les. de^plammiehtQS, l^te^líR pi'ove^adOS. 
por las acciones sísmicas, la cuantía de ai madura traccionada deberá cumplir Ja si- 
guiente condición: 

As. A¿ pR 
^ t O^C' + 0;30- — ) — ■» 

b,: • lf As P5 

No se considerarán valores de A s ' mayores que A s ; 
siendo: 

A s la sección de la armadura traccionada: 

lis el ancho de- 1* viga de sección: rectsmuí-!?!' o. ancho- del alma- de les vi<¿r,s de 
sección- T ó L; ' 

h 1% altura útil de la viga; 

PRcl valor de cálculo de la resistencia del hermigón; 

PS. el valor de cálctdo de) limite de fiiíencia del acero; 

A s ' la speción de la^ arnndure. comprimida. 
5.7.1. "3. 3.' Relaciones entre .sreciones de armadura lonrsitutMnsl 

a) En zonas de potenciales rótulas plásticas 

En ambos extremos de la vipra o en cualquier sección cit que resu'tr factible la 
formación de una rótula plástica como consecuencia de los dcspiíiB.'ni:ei)tos 
laterales sísmicos, la sección de armadura- comprimida será, por lo menos, í^ual 
a una fracción 0,75/Z de la sección de armadura traccionada correspondiente, 
cualquiera sea el sicno del memento flexor <Z es el frcloL 1 de son a f-i'-r.ixa según 
el articulo 3.1. J. 

b) En la loi^itud total del tramo- de vig¿, Arin.ulur^s mínimas 

ror lo menos una fracción 0,31/Z de la misima armadura rcqvtei'ída- < t.anto 
para momento flexor negativo como positivo) deberá, sei continua en toda la 
longitud de la viga considerada. Estas armaduras deberán anotarse para des- 
arrollar la resistencia a fluencia- del acero. Sí resultara imprescindible su ris- 
píame, las longitudes correspondientes deberán determinarse de acuerdo con el 
mismo criterio. Como armadura, mínima suprior .c inierior, se t"\;ití;:ití¡.r.i los 
vinares indicados en Ip Tabla 7. 

TFbte 7. Armaduras superior e inferior mínimas 



Zona sí sí: 
1 


iea 


Aricad ira. 




2 barras. c} s = 10 mra 




2 


2 barras d s = 12 mm 




3 


2 barras d s = 12 mm' 


í 


2 barras d^ = 14 mm 



Las armaduras mínimas indicadas en la Tabla 7 coi-responden a aceros con li- 
mite de fluencia nominal de 420 MN/m 3 . Para tensiones menores se cclccaiail 
secciones 1,5 veces mayores. ,.,,., ^ „ ,,„. •„ 

5.7.1. 3-. 4. Diámetro -máximo de las armaduras longitud m.qdes en- zonas de nudos m-. 

i 1 Al" t OITP ^ 

Los diámetros máximos de las armaduras lotigitudfnales de- vigas, pasantes a tis-yéS: 
de nudos interiores, se indican en la Tabla 8 en función de la dimensión correspon»-- 
diente de la columna atravesada por las barras consideradas. 
Tabla 8. Diámetrrs jr-vmos de berras. longiVidiiielce ds vigas en zonas tic irj&ofi-- 



Dimensión de la columna paralela al eje 
de la viga 

_^, — : ~ m-, ^^r =T.™. 

< 30 cm 



35 cm 



40' cm 



50 cm> 



> 60 cm 



Diámetro máximo de barras lcngiti;d6« t 
nales de vigas 

12 mm 

14 inm 

16' uní 



20^ mm- 



25 mm 



5.7.1.3.5. Anclajes de armaduras longitudinales de vigas 

a) Nudos extremos 

Se aplicarán las prescripciones del articulo 5.6.1.3.3.a) para Hormigón Armado 
Sismorresistente Convencional, pero la parte recta final del codo a 90^ deberá 
tener una longitud no menor que 0,85 veces la longitud básica de anclaje / . o* 
25 veces el diámetro de la barra. 

b) Nudos interiores 

Preferentemente, las armaduras superior e inferior de las vigas que concurres, 
düsde ambos lados a un nudo, deben ser continuas a través dsl minino, c^men-i 
dose cumplir lo referente a diámetros reáximos ind:c£dC3 en. ia- Tcibla 8. 
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Cuando las armaduras superior e inferior no puedan ser continuas a través de 
la columna como consecuencia de 'diferentes dimensiones o ejes de vigas, las 
barras se anclarán de acuerdo con lo indicado para nudos ■extomos en el ar- 

*"*' tículo a) precedente. ^ , 

5,7.1.3,6. Empalmes de armaduras 

. a) Ubicación de los empalmes . , , . . * 

No se podrán efectuar empalmes por yuxtaposición en las siguientes zonas de 

las vigas: 

— En los extremos- de las vigas, en una 'longitud igual * ^os veces la altura 
( " total de la viga, medida desde el borde de la columna hacia la sección media 

'— En las zonas en qué puedan desarrollarse rótulas plásticas como consecuencia 
de los desplazamientos laterales aneiásticos de la estructura. 

— En las zonas de máximo esfuerzo de tracción, 

fe) Longitudes de empalme _ , . j-„*,i.„ 

En general, la longitud de empalme por yuxtaposición se determinara lUEfe&me 

¡ c = 1,1 ai . ue . lo " : 

■ la expresión siguiente: 

siendo: L . ., 

le. la longitud de empalme por yuxtaposición; _ 

«i el coeficiente que contempla el tipo y ejecución del anclaje -de las ba- 
rras según la Tanta 25 del Capítulo 18 del Reglamento CIRSOC ¿01; 
o, el coeficiente mediante el cual se tiene en cuenta el porcentaje de ba- 
rras empalmadas, según la Tabla -26 del "Capitulo 18 del Reglamento CIR- 
SOC 201' 

/ n la longitud básica de anclaje según el artículo 18.5.2.1. del Capítulo 
18 del Reglamento CIRSOC -201. 

'No se Dermit-irá ninguna reducción por relación entre la sección de armadura 
necesaria por cálculo y la sección de -arinadú^ existente 

f Eil ningún caso la longitud de empalme será menor que 40 diámetros ni 4o cm. 

1 C) Porcentaje admisible de barras empalmaa&s ^ nn u„^ 

Se tomará la mitad de los valores indicados en el aiüculo 18.6.2. del Capitulo 

y 18 del Reglamento CIRSOC 201. 

5.7.1.4. Armaduras transversales de vigas 

La armadura transversal de las vigas ejecutadas «on Hormigón Armado Siprnorre- 
sistente Dúctil deberá resistir los esfuerzos de corte de diseño indicados en el -ar- 
tículo 5.7.1.2., de acuerdo con las reglas de dímensionannento inaicadas en el 
■artículo 5.5.5. 

:fi.*7. 1.4.1. Armaduras transversales especiales . . i -„-,,-<.„ 

:En los extremos de las vigas, y .en general, en las zonas £n ítue eventuain.cn te 
puedan desarrollarse rótulas plásticas como consecuencia de las acciones sísmicas, 
se dispondrán armaduras transversales especiales con la finalidad ue proveer un 
cierto grado de confinamiento del hormigón y evitar el .pandeo -de las barras- lon- 
gitudinales.'- 

• a) Zonas en que se colocarán armaduras .transversales especiales 
\ Las armaduras transversales espaciales se ¡¡dispondrán -en las siguientes zonas: 
' — En los extremos de las vigas, en una longitud igual o mayor que dos veces 
i y media la altura total de la visa, medida desde el borde de la columna 
\ hacía la sección media de la viga. , , 

— En las zonas en que puedan desarrollarse rótulas plásticas, en una longi- 
tud igual a dos veces y media la altura total de la viga, centrada con la 
sección crítica. 

t>) Separación de las armaduras 

En las zonas definidas en el artículo a) precedente, la separación s cntie.es- 
: tribos no deberá ■ exceder los siguientes valorea : 
l — Un cuarto de la altura total de la viga. _ 

— Siete veces- el diámetro de las barras longitudinales pjnmttrales susceptibles 
de pandear en caso de desarrollarse deformaciones anelásticás reversibles. 

■ El primer estribo se colocará- a una distancia no mayor que 5 cm, medida 
f desde el borde de lá columna o apoyo hacia la sección nieoia do la viga. 

. ?) Para tos SSibos* cerrados y estribos suplementarios, se adoptarán las prescrip- 
1 clones del artículo 5.6.1.4.1.C). 

d> Armadura mínima - 

, — El diámetro mínimo de los estribos será de 8 mm. 

— La sección de armadura transversal espacial ooioceaa en las zonas de vira 
indicadas en el artículo a) precedente, no debe recuifcav menor, que el nu- 

l . yor de los valores obtenidos mediante las siguientes expresiones: 

s 

A«t ^0,15 Ag* — 



A cst > 0,15 A s — 
d 

A est la suma de las áreas de las secciones de todas las ramas de estribos 

én la sección considerada: 
A s ' la máxima sección de -armadura longitudinal superior en la zona; 
Aj la máxima sección de armadura longitudinal inferior en la zona; 
s la separación entre estribos;' 
tí la altura total de la viga. 

'V) '.Restricción -al pandeo tfe las barras longitudinales . . 

\ Se evitará el- pandeo de las barras longitudinales periféricas ubicadas en los 
cuartos -extremos de la altura de la viga, considerando las direcciones en que 
resulte posible la desviación de las barras. Para^eUo. se dispondrán ramas de 
estribos que trabajen a tracción soportando la barra longitudinal, con sepa- 
ración de acuerdo con lo prescripto en el artículo b) precedente. Sólo se -acep- 
tará la restricción 'mediante .er-abájo .flexional del 'estribo, cuando la longitud 
no soportada del mismo sea igual o menor que treinta veces su diamettro. 
Cualquiera sea el diámetro de las barras' longitudinales, el diámetro mínimo 
de los estribos será de 8 min. 

5.7.1.4.2. Armaduras transversales oblicuas tipo "X" én extremos de vigas 

En las zonas sísmicas 3 y 4 (Capítulo 3 de la ¿PARTE J de este ¡Reglamento), -cuando 
el valor de cálculo de la tensión de -corte última en los extremos 'de la Viga resulte 
comprendido entre Z . To > y ^ . x 3 CZdna de edrte 3) se colocarán, en dichos 
extremos, barras oblicuas en forma de X, según Jas siguientes prescripciones: 
' a) La sección de armadura de cada brazo de la X 'sera la necesaria para resistir 
al menos el 75 % •del esfuerzo de corte correspondiente. 
b) La sección mínima de cada brazo de la armadura éii X no podra ser menor 

que el mavor de los siguientes valores: 
t — 0,10 A s " 

— 0,10 Ag' . J . , , _, 

■ »— Dos barras de 8 mm de diámetro para cada brazo de ia X, * 

A^ la máxima sección de .armadura -longitudinal inferior en la zona; 1 
A s ' la máxima sección de 'armadura longitudinal superior en la zona. 

e) Las ramas inclinadas ci'ilzái-áñ la zona de potencial 'formación de una rótula 
plástica pero los comienzos de las ramas inclinadas se dispondrán a una dis- 
tancia del borde de la columna correspondiente, no menor -que un quinto de 
la altura total de la viga, ni que 15 cm. ios anclajes en la zona de la co- 
lumna se realizarán de acuerdo con lo indicado para nudos extremos en el 
artículo 5.7.-1..3.-.5.a). Las -ránias horizontales que se dirigen hacia la sección 
media de la viga tendrán una longitud no menor que 1,3 veces la longitud 
básica de 'anclaje ] Q (artículo 18.5.2.1. del Reglamento CIRSOC 201). 

-5.7.1.4.3. Armaduras transversales -convencionales 



En la longitud de la viga comprendida entré las zonas definidas en el articulo 
5:7.i.4.1.a) en las que eventualmente pueden desarrollarse rótulas plásticas, en 
ningún caso la separación de estribos podrá ser mayor que la mitad de la altuea 
total de la viga. 

5.7.1.5. Armaduras longitudinales en -caras laterales de vigas 

Cuando el valor de cálculo de la tensión de corte última en los extremos de la 
viga resulte comprendido en la Zona de Corte 3 (Z . to2 < m ^ x T ou = z ■ T o3'' 
según el artículo 4.5.5.c) ), se dispondrá, una armadura longitudinal especial en 
las caras laterales de la viga. 'Esta armadura es adicional a las requeridas por el 
Reglamento CIRSOC 201, y se colocará én las zonas definidas en el -artículo 
5.7.1.4.1.a), debiéndose -anclar fuera de dichas -zonas, ■■> 

La armadura longitudinal especial tendrá, en cada cara, »na sección Ai no 
menor que el mayor de los valores obtenidos mediante las siguientes expresiones: 




siendo: v , , , , , .- 

A¡ la sección de la armadura longitudinal especial en cada csra latoral de la 

viga; 
2 el factor de zona sísmica según el artículo 1.3.; 
A s la sección imrxima de armadura longitudinal inferior en la zona; 
A^' la sección máxima de armadura longitudinal superior en la zona. 

Esta armadura lateral especial se dispondrá en el tercio central de la altura total 

■de la viga. 

5.7.2. Elementos estructurales scmclidos « comprensión y ÍIíXíód (columnas) 

Las prescripciones contenidas en este artículo se aplicarán a los elementos estruc- 
turales de H;rmKón Armado SismoTresistcnte Dúctil solicitados por significativas 
fuerzas axiles de compresión, adicionales a la flexión, según se indica en el artículo 
5.1.-2. 

5.7.2.1. Valeres de diseño para solicitaciones normales 

St considerarán para el dimensionamiento los siguientes valores de solicitaciones 

normales: 
a) Esfuerzos axiles 

Se -adoptarán directamente los esfuerzos axiles 'últimas que resultan de los 
estados de carga indicados -en el Capítulo 10 de la 'PARTE I de este Regla- 
mento. 

b> Mementos flexores 

Se tendrán en -cuenta los dos siguientes valores: 

■ — Como momentos flexores de diseño se considerarán los que resultan de am- 
plificar por 1,35 los obtenidos medicóte los estados -de carga indicados en 
el Capítulo 10 de la PARTE í de este Reglamento. 

— Como momentos flexores de -diseño £C considerarán directamente los que 
resultan de aplicar los -estados -de -oarga indicados en el Capítulo 10 de la 
PARTE I de este Reglamento. 

Deberá comprobarse que la columna resista ambos momentos flexores de diseño, en 

cuubins;e:óii con las fuo_rz?.s axiles indicíalas en el arUculo a) -preculc¿iíe. 

5.7.2.2, Valores de 'diseno para esfuerzos -de cc;te 

Se considerarán para el dimensionamiento les valores de los esfuerzos de corte 
que resultan de amplificar" por 1,35 los obtenidos mediante la aplicación de los es- 
tados de carga indicados en el Capitulo 10 de la PARTE I de este Reglamento. 
-5.7.2.3. Limiiacíón de las fuerzas axiles de diseño 

Las dimensiones de las columnas s?rán talts que los esfuerzos axiles de diseño es- 
tablecidos en el articulo 5.7.2.1.a) cumplan las limitaciones que se indican a con- 
tinuación: 

— Para elementos con armadura de confín amiento sunchada, la fuerza de cim- 
piv^ión a:iii para el diceño no podrá ser mayor que Z . Ú.líO . Aj-, . ¡jR. siendo: 
Z, el factor de zona sísmica según el articulo 1.3; A^, la sección total de bor- 
nñgóii y [ij^, el valor de cálculo de la resistencia del hormigón. 

— Paia elementos con armadura de confinamiento formada por estribos rectangu- 
lares y estribos suplementarios, la fuerza de compresión axil para el diseno no 
podrá ser mayor que Z . 0,75 . Ab . [-ÍR. 

5.7.2.4. Armaduras longitudinales de columnas 

Las armaduras longitudinales de las coiumnas deberán cumplir los siguientes re- 
querimientos: 

5.7.2.4.1. Cuantías máximas y mínimas 

La sección total de la armadura longitudinal no podrá ser menor que el 1,2% de 
la sección total 'de hormigón, ni mayor que el C ','c. ilu las zonas de empalme por 
yuxtaposición se admitirá, como máximo una sección total de armadura longitu- 
dinal del 8 <q de la sección total de hormigón. 

La sección de la armadura longitudinal traccionada o menos comprimida, no po- 
drá ser menor que el 0,5% de la sección total de hormigón. 

5.7.2.4.2. Separación máxima entre barras longitudinales 

La separación máxima entre barras longitudinal^ de columnas sera de 20 cm. 
En columnas con dimensiones transversales iguales o menores que ^25 cm, se po- 
drá -disponer una barra en cada esquina de la sección, 

5.7.2.4.3. Diámetros máximos 

Í¡1 diámetro máximo de las armaduras longitudinales de columnas será dt. 1¡20 
de la altura total de la viga que se aportica en el nivel considerado. 

5.7.2.4.4. Empalmes de barras longitudinales de columnas 

á) "Ubicación de los empalmes 

Los centros de los empalmes se ubicarán en la mitad de la altura de la co- 
lumna. 

b) Tipos de empalmes 

No se admite -el -empalme por -contacto directo de las 'superficies frontales ex- 
tremas de las barras. 

El empleo de empalmes por soldadura, conexiones roseadas o manguitos de- 
bela estar ^avalado -por -ensayos que consideren la naturaleza *diná*nica de las 
acciones sísmicas .y los números de -ciclos reversibles correspondi'jnt.Js a la re- 
ducción adoptada de fuerzas de -diseño, -Deberán cumplirse Jos recjuUitos ne- 
cesarios para la ^obtención del -certificado ido aptitud técnica correspondiente. 

c) -Longitudes de empalme 

■Se adoptarán "las indicadas pata "vigas de Hormigón Armado Si"morresistente 
Dúctil én el artículo 5.-"7.1.S. ; 6.b), "pero en todos los casos se tomará ai = 1, 
'■ya que no se admitirán reducciones T>or gandíos, ganchos en ángulo recto o 
bucles. 
d'J Porcentaje admisible de barras empalmadas 

Se adoptarán, los valores indicados en el artículo 18.6.2. drl Capítulo 18 del 
Reglamento ^CIRSOC 201, pero se recomienda empalmar porcentajes menores. 

5.7.2.4.5. Anclajes de barras longitudinales de columnas 

a) Tramos torminales de columnas extremas 

En los tramos terminales de columnas extremas, se aplicarán, por analogía 
las prescripciones establecidas en les artículos 18.8.5. (figura 26) y 1^.9.1. 
(Hgura 27) del Capítulo IB del Reglamento CIRSOC £01, y si resultan ma) 
exigentes, las correspondientes al articulo b) siguiente. 

b) Tramos terminales de- columnas intermedias 

Eo los tramos terminales de columnas intermedias o, en general, cuando Bt 
produzcan variaciones importantes de í-' ( ¡ dimensiones de .la columna al pasai 
d^.un ñivo a otro contiguo, se adcpt : :.l cerno longitud-de anclaje el valor de fc- 
(longitud básica de anclaje) establecido en el artículo 13.5.-2.1, del Regla- 
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mentó CIRSOC 201. Dicha longtiud / Q se computará a partir de una dis- 
tancia, medida desde el borde inferior de la viga hacia la columna, por lo 
menos igual al menor de los dos valores siguientes: 

— D:<.z veces el diámetro de Ja barra que se ancla. 

— La mitad.de la altura total de la viga.. 

En todos los casos, la barra deberá terminar en un codo a 90 s con la parte 
recta final de una longitud no menor que 0,85 / , ni 25 veces su diámetro. 
El codo y. su rama terminal deberán disponerse lo más próximos "posible a la 
armadura superior de la viga. La rama terminal del anclaje deberá dirigirse 
siempre hacia la cara opuesta de la columna. 
c) Anclaje de barras longitudinales de columnas en íundaciones 

Se adoptará como longitud de anclaje el valoi- de / (longitud básica de an- 
claje) establecido en el artículo 18.5.2.1. del Reglamento CIRSOC 201. Dicha 
longitud de anclaje / se computará a partir de la sección de unión de la co- 
lumna con la fundación. En todos los casos, la barra deberá terminar en un 
codo a 90° con la parte recta final de una longitud no menor que 0,85 / ni 
25 veces su diámetro. El codo y su rama terminal deberán disponerse lo más 
próximos posible a la armadura inferior de la fundación. La rama terminal 
del anclaje deberá dirigirse siempre hacia \z, cara opuesta de la columna (cru- 
ce de armaduras). 

5.7.2.5. Armaduras transversales especiales 

En los extremos de las columnas se dispondrán armaduras transversales especiales 

con la finalidad de proveer confinamiento al hormigón. Estas armaduras deberán 

^die ponerse también en los nudos. 

'■5.7,2.5.1. Zonas a confinar 

JLas armaduras especiales se dispondrán en ambos extremos de las columnas, en una 
■longitud /o medida desde el borde correspondiente de la viga hacia la sección me- 
dia de la columna, que no podrá ser menor que el mayor de los siguientes valores: 

— 1,1 veces la mayor dimensión de la sección de' columnas rectangulares o el diá- 
metro total de las' columnas de sección circular. 

— La sexta parte de la, longitud libre de la columna. 

— 60 cm. 

5.7.2.5.2. Sección de las armaduras de confinamiento para columnas con estribos 
rectangulares 

Se adoptarán las secciones que resultan de amplificar por 1,1 las obtenidas segün 
lo indicado en el artículo 5.6.2.5.2. para columnas de Hcrmigón Armado Sismo- 
rresistente Convencional. 

5.7.2.5.3. Detalles sobre armaduras de confinamiento para columnas con estribos 
rectangulares 

a) Separación entre capas de armaduras 

En las zonas confinadas según lo indicado en el artículo 5.7.2.5.1., la separa- 
ción entre capas de estribos no podrá exceder los siguientes valores: 

— Un tercio de la menor dimensión de la sección de la columna. 

— Seis veces el diámetro de la armadura longitudinal susceptible de pan- 
dear. 

— 10 cm. 

b) Diámetro mínimo de los estribos 

El diámetro mínimo de los estribos perímetraües y. suplementarios será de 8 mm, 

c) Formas y anclajes de las armaduras transversales 

.Se aplicarán las prescripciones establecidas en el artículo 5.6.2.5. 3. para 
columnas de Hormigón Armado Sismorresistente Convencional. 

d) Separación entre ramas de estribos, o entre ramas de estribos y estribos su- 
plementarios 

La separación entre las ramas de los estribos o entre ellas y los estribos su* 
plementarios, medida según un plano perpendicular a las barras longitudina* 
les de la columna, no deberá exceder los siguientes valores; 

— 20 cm. 

— Un tercio de la dimensión de la sección de la columna, medida perpendl- 
culannente a la dirección de la armadura analizada. 

5.7.2.5.4. Sección de las armaduras de confinamiento para columnas con arma- 
duras transversales circulares 

S? adoptarán las que resultan de amplificar por 1,1 las obtenidas según lo esta- 
bUsido en el artículo 5.C.2.5.4. para columnas de Hormigón Armado Sismorre- 
sir;ente Convencional. 

5.7.2.5.5. Detalles de armaduras de confinamiento para columnas con armaduras 
transversales circulares 

a) Separación entre estribos circulares o paso de la hélice 

En las zonas confinadas según lo indicado en el artículo 5.7.2.5.1,, la sepa- 
ración entre estribos circulares o el paso máximo s w de la hélice no deberá 
exceder los siguientes valores: 

— Un quinto del diámetro del núcleo dfc de la columna. 

— 8 cm. 

— Seis veces el diámetro de la armadura longitudinal susceptible de pandear. 

b) Diámetro de las barras que conforman la hélice o los estribos cerrados circu- 
lares . 

El diámetro mínimo de la barra que conforma la hélice o el estribo circular 
será de 8 mm, y el máximo de .16 mm. 

c) Formas y anclajes de las armaduras circulares 

Los extremos de empalmes por yuxtaposición deberán terminarse en forma de 
^ángulo doblado hacia el interior de la columna y su parte recta final deberá 

tener, como mínimo, una longitud de quince veces el diámetro de la barra 

que conforma la hélice. Se adoptará una disposición similar en el comienzo 

y al final de la hélice. 
5.7.2.6. Armaduras transversales convencionales 

En la longitud de la columna, comprendida entre sus zonas confinadas extremas, 
según el artículo 5.7.2.5., la separación de estribos no podrá exceder, en ningún 
caso, los siguientes valores: 

— La mitad de la menor dimensión de la sección de la columna. 

— 20 cm. 

*— Doca veces el diámetro de la armadura longitudinal susceptible de pandear. 

S r 7.2.7. Armaduras transversales especiales en casos particulares 
Se aplicarán las prescripciones del articulo 5.6.2.7. establecidas para columnas de 
Hormigón Armado Sismorresistente Convencional, pero como armadura transver- 
sal básica se adoptará la especificada en el artículo 5.7.2.5. 
*:7.2.8. Verificación de armaduras transversales a esfuerzos de corte 
Jto todos los casos se comprobará que las armaduras transversales sean suficientes 
para,, resistir los esfuerzos de corte de diseño determinados según el artículo 5.7.2 2 
empleando las reglas de dimensionamiento indicadas en el artículo 5.5. 
5 L .7.2 8. Restricción al pandeo de barras longitudinales de armadura de columnas. 
Sp asnearán las prescripciones del artículo 5.6.2.3. correspondiente a columnas de 
Hormigón Armado Sismorresistente Convencional. 
5.7. 2. lo. Aspectos constructivos de columnas 

Be aplicarán las prescripciones del articulo 5.6.3.10. correspondiente á columnas 
de Hormigón Armado Sismorresistente Conveñc'ional 
5\8. NTDOS VIGAS - COLUMNA 
5:8.1... i r-i'i ilición y aplicación 

Be definen como nudos vigas-columna a las zonas de intersección entre dichos 
elementos estructurales. 

3tos siguientes requerimientos se aplicarán a los nudos sujetos a acciones deriva- 
«L»s ¿e posibles desplazamientos laterales anelásticos del pórtico a que pertenecen 
6.8.2. Criterios fundamentales sobre comportamiento de nudos vigas-columna 

X«s nuuob je diseñarán y construirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

— te* niaos no pueden ser fuentes primarias de disipación de energía frente a las 
•>- sohcitf.ciones sísmicas. 
'«- La resistencia del nudo no debe ser menor que la máxima resistencia del ele- 



mento estructural más débil que a él concurre. 

— La capacidad resistente de la columna no debe reducirse por poíí'jIjs dc^iada- 
ciones de resistencia en el nudo a causa de los desplazamientos cicles anelásti- 
cos del pórtico. 

— Las armaduras propias del nudo, necesarias para lograr su sa ti -:'ac torio com- 
portamiento, 'no deben generar inconvenientes constructivos. , 

— Se adoptarán especiales precauciones para asegurar un correcto hormigonr.de 
de los nudos. 

— Preferentemente, se preverá un comportamiento elástico de los nudos durante \a 
ocurrencia de terremotos moderados, de manera que no resulte necesaria su re- 
paración. 

5.8.3. Solicitaciones de diseño 

Las solicitaciones de diseño se evaluarán mediante un análisis racional que consi- 
dere los efectos do todos los esfuerzos que intervienen para el equilibrio del nudo 
considerado. 

En combinación con las solicitaciones transmitidas' por las vigas, se considerarán las 
inducidas por la columna correspondiente. 

Las solicitaciones transmitidas por las vigas serán las que derivan de considerar su 
capacidad resistente flexional última, excepto en aquellos casos en que se permi- 
te la formación de rótulas plásticas en las columnas. Para establecer las solicita- 
ciones transmitidas por las vigas, sus momentos flexionales resistentes últimos se 
evaluarán considerando la posible sobrer resistencia del acero, para lo cual se adop- 
tará una tensión por lómenos igual a 1,25 veces la tensión nominal de fluencia. 
Los esfuerzos de corte a considerar sobre el nudo son: 

Qnh: esfuerzo de corte horizontal sobre el nudo 

Qnv : esfuerzo de corte vertical sobre el nudo 

5.8.4. Verificación de nudos correspondientes a nórticos no coplanures 

Cuando dos pórticos no coplanares tienen un nudo común, las verificaciones se 
realizarán separadamente en cada dirección. 

5.8.5. Excentricidad límite en el nudo 

En general, se evitarán excentricidades, medidas entre el eje de las vigas y el eje 
de la columna, que resulten mayores que un tercio del ancho correspondiente de la 
columna. 

Cuando se hayan considerado valores de la ductilidad global nominal ^ (Capitulo 
8, PARTE I de este Reglamento) iguales o menores que 4. podrá excederse el límite 
anteriormente indicado, siempre que se realice un análisis detallado del funcio- 
namiento del nudo considerando las solicitaciones de corte, flexión v torsión co- 
rrespondientes. 

5.8.6. Ancho efectivo del miño 

El ancho efectivo b¡ del nudo, se determinará de acuerdo con la situación que co- 
rresponda, según se indica a continuación: 

a) Ancho de columna, igual o mayor que el ancho de k..s vigas: 

l>c £ bo 
El ancho efectivo del nudo será: 

bj ^ b 4- 0,5 d c & b c 

siendo: 

b¡ el ancho efectivo del nudo; 

b el ancho de la viga si es de sección rectangular, o~ el ancho del ñor* 
vio si es de sección T o L; 

b P la dimensión de la columna, medida perpend i eula miente al cic de !*■ 
viga considerada; 
, d c la dimensión de la columna, medida paralelamente al eje de la vig 

b) Ancho de las vigas, mayor que el ancho de la columna: 

bo > b c 
El ancho efectivo del nudo será: 

bj ^ b c + 0,5 d c " g b 

c) Nudos excéntrico 

Cuando existe una excentricidad e c . medida entre ejes de vigas y columna, 
el ancho efectivo bj del nudo deberá cumplir la condición a) o b) según co- 
rresponda, y ademas deberá verificarse la siguiente condición: 

bj ^ 0,5 <b + b c + 0,5 d c ) — c e 

siendo: 

bj el ancho efectivo del nudo; 

b el ancho de la viga si es de sección rectangular, o el ancho del nervio 
- si es de sección T o L; 
b c la dimensión de la columna, medida perpend icularmente al eje de la 
viga considerada; 

d c la dimensión de la columna, "hiedida paralelamente al eje de la viga; 
e c excentricidad entre de "ejes de vigas y columna en un nudo de pórtico. 

5.8.7. Valor límite de la tensión de corle en los nudos 

La tensión de corte horizontal última T I m determinada convencionalmente en base 
a la siguiente expresión: 

Qnh 

ThU = 

d c . bj 

no deberá exceder los siguientes límites: 

a) Para construcciones de hormigón armado si smoiTcsi siente convencional: 

Thu S 2,2 Z . to3 

b) Para construcciones de hormigón armado sismorresistente dúctil: 

riu, í 2,0 Z , to3 
siendo: 
-rhu la- tensión de oorte horizontal última en el nudo- 

Q ?o h s artSSfs rZ 5 8 d 3. % f 8 ^^ ™" «todo último, determinado se*. 

d c la dimensión .de la columna, medida paralelamente al ele de las vio is 
(dirección del esfuerzo de corte horizontal); J s h 

bj el ancho efectivo del nudo, según el artículo 5.8.6.; 

Z el factor de zona sísmica según el artículo 1 3 • 

TO cíelVegS?nfo e gg|¿ÍS li |5i. CWirespond,ente al re " elón 5 de * Tabla «. 

5.8,8. Determinación aproximada del esfuerzo de corle horizontal Q n h 

Cuando en la valoración de jas acciones sísmicas se hayan considerado valores dc 

la ductilidad global nominal u. (Capitulo 8, PARTE I de este Redámente* leuaüm 
o menores que 4, el «toen» de oorte horizontal Q¿ ^ el^foTSffi* ÍSSS 
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minarse en forma aproximada mediante las siguientes expresiones* 
S del nudo n )^ HÚ1 ' e ' S (Gn Cl P!£U1 ° C0Dsidei ' ad0 concurren vigas hacia ambas caras 

Qnh a 1,25 (A s m ¿ x 4 A s m ,' n ) p s 

siendo: 

Qnh el esfuerzo cte corte horizontal ultimo en el nudo- 

A s máx la sección máxima de armadura* flexional de las vigas que "con- 

A s mín hi sección mínima de armadura flexional de las vigas que concu- 
rren al nudo; 
PS la tensión de fluencia del acero de las armaduras. 

b) Nudos extremos (en .el piano considerado concurre sólo una viga a una cara 
«el nudo): 

Qnh = 1,25 (A s m ¿3f . fls 
teniendo Q n ¡ lF A s m ¿ x y p s los significados indicados en ei punto a) cie- 
cedente. _ , l 

5.8.9, Esfuerzo de corte v íntica I en los nudos 

El esfuerzo de corte vertical Q, rv .sobre el nudo, se determinará mediante el 
análisis racional indicado en el artículo 5.8.3. 
En forma simplificada, podrá calcularse mediante la siguiente expresión: 

d v ' 
Qnv — Qnh - — - 
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d,. 



sienQo: 



Qnv el esfuerzo de corte vertical último sobre el nudo; 

Qnh el esfuerzo de corte horizontal último sobre el nudo, determinado según 

ios artículos 5.8.3. ó 5.8,8.; 
d v la altura total de las vigas en cl plano considerado; 
C la dimensión de la columna, medida paralelamente al eje de las vigas 

consideradas. . 

5.8.10. Armaduras para corte en los nudos 

Se considerarán armaduras horizontales y verticales según se indica a continua- 
ción: 

a) Armaduras horizontales 

En las zonas de nudos vigas-columna, se dispondrán armaduras transversales 
£? especiales en forma similar a la indicada para las zonas críticas correspon- 

dientes a Jos extremos de columnas, según se establece en los artículos 
5.6.2.5. y 5.7.2.5. 

b) Armaduras verticales 

La armadura vertical para corte en los nudos vigas-columna, podrá con- 
sistir en barras longitudinales de -columna, ubicadas en los planos paralelos 
al de flexión de las vigas, y dispuestas entre las barras de esquina de la 
columna. Si no se dispusiese de éstas barras intermedias de columna, podrán 
disponerse estribos verticales cerrados (similares a los dé vigas) o barras ver- 
ticales adicionales en la zona del nudo, reglamentariamente ancladas. 

El dfmcnslonamiento de las armaduras horizontales y verticales para corte en 
las zonas de nudos se realizará de acuerdo con lo indicado en los artículos 
5.8.11, ó 5,8.12., según corresponda. 

5.8.11, Dimensión amiento de las ' armaduras de corte en los nudos de ¿síructuraa 

con ductilidad global nominal u. igual o menor que 4 

^ Cuando se hayan considerado valores de la ductilidad global nominal \l iguales 

menores que 4 (Capítulo & de la PARTE I de este Reglamento), se realizarán 
los siguientes controles para las armaduras de corte en los nudos: 

a) Armaduras horizontales 

A lo largo del nudo, entre las capas superior e inferior de las armaduras de 
las vigas, se colocarán armaduras horizontales especiales, similares a las de 
los extremos de las columnas.. Su sección será, por lo menos, igual a la 
mayor prevista en la zona de columna inferior o superior contigua al nudo 
según se índica en el artículo 5.6.2.5. «,.' 

b) Armaduras verticales 

Se controlará que la armadura vertical total comprendida entre las barras 
de esquina de la columna, indicadas en el artículo 5.8. 10. b), no resulte menor 
que el 40 % de la máxima sección de armadura longitudinal de columna 
ubicada en un plano perpendicular al de flexión de las Vigas que concurren 
al nudo. 

La separación ,entre barras verticales dispuestas para corte en el nudo no 
podrá exceder de 20 Z (cm), siendo Z el factor de zona sísmica según el 
articulo 1.3., y deberá existir, ppr lo menos, una barra intermedia entre 
las de esquina de la columna. 

Podrá omitirse el cumplimiento de los requerimientos precedentes relativos a 
la armadura vertical dé corte, si ellos resultaran cubiertos como consecuencia 
de aplicar las verificaciones indicadas en el artículo 5.8.12.2. 

5.8.12. Dimensíonaniiento de las armaduras de corte en ios nudos de estructuras 
con ductilidad global nominal mayor que 4 

El dimensionamiento de las armaduras para resistir el esfuerzo de corte en la ' 
zona de nudos se realizará considerando que el plano potencial de falla se extiende 
desde una esquina del nudo hasta la esquina diagonaimente opuesta. 

5.8.12.1. Armaduras horizontales. 

5.8.12.1.1. Esfuerzo cíe corte horizontal para dimensionamiento de las armaduras: 

El esfuerzo de corte horizontal Q^ que debe ser resistido por las armaduras horizon- 
tales dispuestas en el nudo, se efeter minará mediante la siguiente expresión: 

Qch = Qnh — 
Biendo: 

Qeh el esfuerzo de corte horizontal resistido por las armaduras; 

: Q n h el esfuerzo de corte horizontal sobre el nudo en estado último, determinado 

según el articulo 5:8.3.; 

Qbh el esfuerzo de corte horizontal -transmitido por el hormigón determinado 
según el articulo 5.8.12.1.2. 

- 6. 8. 12. 1.2. Esfuerzo de corte horizontal transmitido por el hormigón. 

El esfuerzo de corte horizontal transmitido por el hormigón se supondrá nulo ex- 
cepto en las siguientes casos: - ' rt uu "■ LX 

• «) Existencia de un valor significativo de compresiór axil vertical sobre cl mido 

1 ÍSK" aXÜ ve í£ lcal ¿ obl ' e e I mido * e considerará ¿feSufittai cuando 
la tensión ae compresión sobre el área bruta de la sección transversal de la 

resistencia del hormigón.- Para la determinación de la tensión indicada, se to- 



¡£&? sf'r.sKss :5i£¡¿ co,u,nM m ^ "» ■*•-«.*' ■»*>. <■»• 

■Qbh = 1.4 n u min . TM (bj . d c ) g 0,8 T -: <b: . d c ) 
siendo: , - 

Qbh el esfuerzo de corle horizontal transmitido por un Hormigón; 

"MdV^T^i?^ d , c com P- ,esió " axil en la columna 

umcacia üoUü cl nudo, determinado mediante la siguiente expresión: 



■u min 



n u mín = 



B c su o • ftll 



donde: 



Nl ¿ JSÍ n s i en n * ímmo esfuerzo axil de compresión en la columna ubicada 
sobie el nudo, coexmtente con las solicitaciones consideradas; 

B c sup el área bruta de la sección transversal de la columna ubicada 

sobre el nudo; 
PR el valor de cálculo de la resistencia del hormigón; 

w la tensión de corte limite correspondiente- al renglón 4 de la Tabla 18 
del Reglamento CIRSOC 201; b m iauia . 

bj el ancho efectivo del nudo, determinado según el articulo 5.8.6.; 

dc ct6 ft n d dS e SS-te hor!z a oS?al. mna *" la Mna deI nUd0 ' meSWa ***» la dI «°- 
b) Nudos con comportamiento elástico 

S^?n!« d í® e ?-° sísmonesiste »te de ia estructura permita excluir la formación 
vU, ? ™l„ÍS, St ; cas í n V1 F S Í e " zonas advac entes al nudo, o cuando todas las 
vigas concurrentes al nudo tengan armaduras dimensionadas y detalladas de 
modo que la sección critica de posible formación, de una rótula plástica se ubique 

t^lTríft^lít' ? ied !2 a d l E de El borde de Ia columna, no menor que la altura 
total de la viga considerada ni que 60 cm, se podrá adoptar para el esfuerzo 

eípíe°s ; ón- " m por el hovmi * ón > el valor obtenido mediante la seguiente 



Qbh = Qnh'0,5 4. 0.8 n u ni f n > 



A'.s 



siendo: 

Qbh el esfuerzo de corte horizontal transmitido por el hormigón; 

Qnh. .el esfuerzo de corte horizontal sobre el nudo en estado último deter- 
minado según el artículo 5.8.3.; 

n ú mín el mínimo esfuerzo específico de compresión axil en la columna 
Ub i Cad£l - 50bl ' e 6l mido ' determinado según se indica en el punto a) pre- 

A' s /A s la relación entre las secciones de armadura comprimida y traccionada 

de las vigas consideradas. Para esta relación no podrán tomarse valorea 
mayores que 1. . 

Si la fuerza axil en la columna resulta de tracción y el esfuerzo específico da 
tracción excede de 0,24, todo el esfuerzo de corte Q nn deberá ser resistido por 
?£í£& UraS (cUo -"^considerar Qbh = 0). Para esf uerzos específicos P de 
tracción menores que 24, es esfuerzo de corte horizontal Q bh trarSmitido po? 
el hormigón se determinará interpolando linealmente entra cero, y el valor: 

A s 
Qbh = 0,5 Qnh — , teniendo Qbh, Q n h, A' s y A s los significados ya indicados 

nuirenTcolmnní^ aiam ° Valor de Qbh «"W"* al caso de esfuerzo axil 

O Anclaje de barras longitudinales de vigas mediante codos a 90= con rama ter- 
minal en la cara traccionada de la columna ^ a au con rama cei- 

■ i« a vi»« 1 ^,? arte * S A <V y J Aa2 de las a ™a¿u»s fraccionadas A,i y A v ? de 
S» riS^ d ^ Cen o eS H nUd -° s e fnclan mediante codos a 90', de adecuado radio 
? n J5SS lado ' con ™"? termmal dirigida verticalmente en la ¿ara traicionada de 



Qbh = 0,6 A ;1 



|!S 



siendo: 



Qbh el esfuerzo de corte horizontal transmitido por el hormigón; 

Aa medi!n?n r í .ÍÍ?nl t V oÁ° reS Asl y A s2 de SGCCión de armaduras que se anclan 
mediante codos a 90» en la cara traccionada de la columna; Rnuan 

PS la tensión de fluencia del acero de la armadura. 
?aso?^ó a bj Caljle ' díCh ° valor de Qbh se sumará a los correspondientes a los 
5.8.12.1.3. Sección de armadura horizontal 

ííi Q Se ^Í Ón - t0 , tal de ani í adura transversal especial AU cor que cruza el nlann H* 
falla potencial, que se extiende desde una esquina del nudo basta ]X^wuin P « rt&«£ 



Ah'tot = 



Qch 
PS 



siendo: 

Ah cot ja sección total de armadura horizontal especial en el nudo- 
PS la tensión de fluencia de la armadura considerada- ' 

Qch ^esfue^o de. corte que debe ser resistido por la 'nrmadu-a horizoníol 
determinado, según los artículos 5.8.12.1.1. y S.8J.2.1.2 noriaontai. 

Esta armadura se disnondrá en el anrhn ap^-i,^ ^. , , ■ . 

^"cno efectivo b del nudo v <w> distrih»i»fi pn— 

.ajo™» mte «Mfo^e p^bte entre la, ™.ad¿ a nv^pM* * U 
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E¡ ¿fil£ í Se e.SS amadia. M realizar» «gflu Je todioado <Sr aiol» ¡uüoulo. 
5.3.12.2. Armaduras "verticales. 

5.8.12.2.1. Esfuerzo de corte vertical para dimensionamiento de armaduras 

El esfuerzo de corte vertical Q^ que chibe ser resistido por las ba ™ ^ a a J™SS 

verticales dispuestas en el nudo entre las barras de esquina de la columna uiticu.o 
5.8,10 b)>, se determinará mediante la siguiente expresión. 

f Qtv = Qnv — Qbv 

el esfuerzo de corte vertical resistido por las armaduras: 

el esfuerzo de corte vertical sobre el nudo en estado último, determinado 

según el articulo' 5.8.9.; 

el esfuerzo de corte vertical transmitido por el hormigón, determinado 

según el artículo 5.8.12.2.2. 

5.8.12.2.2. E-fuerzo de corte vertical transmitido por el hormigón 

E\ esfueizo de corte vertical Qbv transmitido por el bornnsón, se determinará me- 
diante la siguiente expresión: 



siendo: 
^ --Qsv 
■ Qnv 



Q! 



bv 



, j w la longitud del tabique (lado mayor de la sección transversal Horizontal);] 

b w el espesor del tabique (lado menor de la sección transversal horíí¡orital)j 

6.2.1. Tabiques sismoi-rcsistentcs simples , 

Se entenderá por tales, aquéllos tabiques que en toda su altura no Presentan abertu-: 
mSSmiie distribuidas ni conexiones significativas con otros tabaques, v 
Los Tabiques Sismcu'i.?>¡-:-:ites Simples se clasifican en: 
a) E>oeIlos . . ,. .. 

Cuando se cumple la siguiente condición: 

iV 

siendo: 

II w la altura total del tabique; 
/ w la longitud del tabique. 

bf Bajos ... „. .. 

Cuuudo se cumple la siguiente condición: 



Qh 



Qnv í0 ' 5 + N' un .ín> 



siendo: 
Qbv 
Qnv 



el esfuerzo de coite vertical transmitido por el hormigón: 
el c-tfucreo &2 corte vcrücJl sobre el nudo en estado Li:mio. fietermi- 
r.^tío sc^ún el, artículo 5.8.D.; „u;™a* 

n~., ,-,-í.a el mínimo esfuerzo eíp=c':fico de compresa en la cc.uuma uoicaaa 
un,,,l r^;íe ol Sudo considfrr.do, determinado nucíante la sámente expre- 
sión: 



n ft u niín — 



N : uir.ín 
Be srp.i' 1 ^ 



O0n N ; „ m ín es el mínimo epfumzo axil de cr.mpver'ón en la columna ubicada 
sobre el nució, coe^i.'tínte con las solicitaciones coneiGf-írdas; 



B 



c süp 



■na 



el área bruta de la sección transversal de la columna ubicada sobre 
el nudo: 
el valor de cálculo de la í&Eislencia del hcimigón. 



Para la deteimlziación del eífuazo de curte vrrfeal Qbv transmitido por hormigón 
deberán teneise en cuanta las si^uiíoies co:is.dcrac;on(-s: 

a> Si la fuerza axil en la columna resulta de tracción, y -el esfuerzo oleífico de 
.' tracción excede de 0.24, todo el esfuerzo de corte vertical Q nv deberá ser 

resistido por armp. fiaras. nj . 

Pava esfuerzos específicos <J*> tracción menores que 0,24, el esfuerzo de corte Qbv 
transmitido por el hormigón se determinará interpolando lincalmente entre 
cero y el valor' Qbv = °- 5 Qnv correspondiente al caso de esfuerzo axil nulo 
,, en la columna. 

bi Cuando se espera la formación de rótulas plásticas en la zona de columna 
ubicr-'a p r me: m o n.r d.-Vio dd r.ud:>, cerno parte dr: m/c/msino pri- 
mario de dv-tij-t-.ón de'cnci'túi. el e¡-..iK-:;'o de corle Q^ v tr- is;-.i.iido por el 
hormigón deberá considerarte nulo, cualquiera sea la carga axil de la columna. 

6 8.12.2.3. Sección de ai roedura vertical 

L:i sección total de armadura vertical A^tot 1 u e cru2a el 155aY10 dc í: ' !lu Potencial, 
lie podrá ser menor que el valor obtenido mediante la siguiente e^pix^un: 



^v tot 



_Qev 
PS 



Eiordo: 

A, M la sección total do armadura vertical: 

q\¿ el «lanzo de cene que díbe ser resistido por las 'armrthiras verticales, 

'determinado según los artículos 5.8..12.2.1. y >5.>8,lü..2.ü.; 
.55 la tendón de fluencia de 3a "armadura. 

La a^^dura para corte vertical en el rmdc puede consistir en barras intermedias 
c> columnas ubicadas entre las barras de esquina de columnas y dispuestas en el 
p- mo de flcxon de las vigas. Altt-rrjitívamente, pueden «emplearse estribos ver- 
ticales (similares a los de extremos de vigas) o barras verticales especíales dispuestas 
et la<= columnas y adecuadamente ancladas para transmitir los esfuerzos de trac- 
ción que se producen -en el nado. Preferentemente, estas armaduras estarán ubicadas 
er el anche efectivo b; del nudo. 

La separación entre armaduras para corte vertical no podrá ser mayor <¡ue 20 era 
y debe' existir, por lo menos, una barra intermedia entre las de esquina de la 
■'columna, considerando el jiíano de flexión de las vigas. 
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5.8.13. Nados tfe cohmmns anchas y vigas angostas 

Cuando el ancho de la columna es considerablemente mayor que el ancho efectivo b¡ 
dr nudo especificado en 5.8,6., teda la armadura de flexión de la columna que 
resulta necesaria p?ra interactuar con la viga angosta, debe disponerse .en la 
sección efectiva b;.d c del nudo. 

5.8.14. Armaduras longitudinales de columnas en zona de nudos 

En el caso de nudos no terminales de columnas, las armaduras longitudinales de 

éstas atravesarán el nudo. 

Ní podrá existir empalmes de ningún tipo dentro del nudo. _ 

Lo* empalmes *de la annadura longitudinal de las columnas se* efectuara,» de acuerdo 

con lo indicado en el articulo 5. 6. '2. 4. 3. para hormigón armado slsmorresistente 

convencional, o en el articulo 4.7.2.4.4. para hormigón -armado slsmorresistente 

dúctil. 

CAPITULO 6. 
TABTQVES SISMORRESISTENTES BE HORMIGÓN MIMADO 

6.1. CONTENÍ DO 

Este Cepltulo *¡ contiene las disposiciones para análisis, dimensionamiento y detalle 
de Tabiques Sismorres*stente5 de Hormigón Aunado efue integran sistemas csirac- 
turales sometidos a excitaciones sísmicas. 

6.2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS TABIQUES SI SMOIÍ RESISTENTES 

B^ considerarán come Tabiques Slsmorresistentes de Hormigón Armado aquellos 
elementos estructurales verticales cuya sección transversal horizontal cumpla 4a 
siguiente condición: 



6.2.2. Tubitiues sísmorresi&teulcs acoplados 

a> Se define como Tabiques S'i&mífií-oslstentes Acoplados al sistema estructural 

constituido por un conjunto, de dos o iulis tabiques simples, conectados por 

v elementos de signuicativa rigidez y resistencia en forma regular a lo largo oe 

Los elementos de conexión entre tablones deberán poseer una adecuada dúo 

b) Para confoimar el sistema estructural denominado Tabiques Slsmorresistentes 
Acoplados, diseñado oon especiales condiciones de ductilidad y al que se lo 
asigna una ductilidad global nominal "i = -6 en el artículo 5,3. del Capítulo S 
de la PARTE i de este Reglamento, las Vigas de Acoplamiento deberán cum* 
pllr las siguientes condiciones: ._,,,* u ^ - 

— La relac'ón entre la luz libre (medida de borde a borde de los tabiques 
Que cenectaj y la altura total de su sección, deberá cumplir la siguiente 
condición: 

1 

< 2,5 

d 
siendo: . , . 

1 la li 1 ? libre de la viga do ■acoplamiento; .^ 

d la altura total de la sección de la visa de acoplamiento. - . _^f 

— Se drenarán csjii eSpeciaies condiciones de ductilidad, empleando madura 
diagonal en dos direcciones según se indica en el articulo 6.12.4. de est§ 
Capítulo 6. 

6 3. ABERTURAS EN LOS TABIQUES SISMORRESISTÉÑTES 
Lps flDüiurts <iue no estén rrsalarmeate distribuidas en los tabiques como para 
considerarlos acoplados deban evitarse, a menos que su influencia en el compor- 
tamiento sismoi resísteme de los tabiques sea insignificante o se tenga en esta 
mediente un análisis racional y detallado. 

6.4. ACCIONES DE DISECO L , , , , ... -J 

Las acciones de diseño p.ira los t ibiques sisniorrosistentes se obtendiun a partir üer 
las solieituciones últimas que íctúlian de aplicar los estados de carga indicados en el 
Capitulo 10 de la PARTE 1 de esíe Reglamento, mecuticadas apropiadamente según 
se indica a oontrnu:u-ión: 

6 4.1. Eedistribueión de solicitaciones entre tabiyues , 

La distrioución de la fuerza sísmica global eiure vanos tabiques, que resulta de 
un análisis estmctural elástico, puede ser ulteriormente redistribuida en forma- 
parcial. .... , ... , 
Se aomite reducir basta en un 30 Tr las fuerzas relativas a un tabique, incre- 
mentando consecuentemente las corrusponóteiUes a los demás tabiques, siempre que 
se respete el equiiioiío entre las fuerzas totales _ operantes y las reacciones de los 

tabique:*. .'.,.' fá 

GA.-2. Swiic luiciones de fÍa\co:i para el diseño t^" 

Pava el diseñe te considerará una envolvente liner.l de los mementos flexores ca\* 
cmaoos a lo laigo oe teda la altura, en secciones separadas entre si una distancia 
igual a la longitud / w del tabique. 

El diagrama de momentos flexores calculados resulta de las fuerzas sísmicas corres- 
pondientes al tabique, teniendo en cuenta la eventual redistribución indicada en 
el articulo 6.4.1. precedente. 

'a'; En general " se considerarán los esfucraos axiles últimos que resultan de aplicai T 
los estados de carga indicados en el Capítulo 16 de la PARTE I de este Regla-. 

b) En Jos sistemas de Tabiques Slsmorresistentes Acoplados diseñados con espe- 
ciales condiciones de ductilidad (artículo 6.2.2.b), las fuerzas axiles de diseño 
inducidas por '¡z= acciones sísmicas laterales se evaluarán considerando la resis- 
tencia ai corte de las vigas de acoplamiento ubicadas por encima de la sección 

La resistencia al corte de las vigas de acoplamiento se determinará conside- 
rando los valores característicos de las resistencias de los materiales y ampli- 
ficándola luego por 1,25. ' 

6.4.4. Vu.iíics üc ¿¡seño jiaVa ÉsfBer«os tie corte ' 

Los esfuerzos de corte últimos Q u calculados a partí* de los estados de carga lndw fl 
cados en el Capítulo iO de la PARTE I de este Reglamento eventualmente lAodtfi^ ^ 
cados por la redistribución indicada en el artículo 6.4.1 v a los efectos de diseño, 
se amplificarán por el factor f a q que se indica en los artículos 6.4.4.1. y 6.4.4.2^ 



h 



— >. 4 



de la siguiente forma 

siendo 



£Í££uO; 



Qgj el esfuerzo <de ooite pam el diseño resistente;' 

f aq el factor de amplificación de los esfuerzos de corte; . 

Q u el esfuerzo de corte último calculado según los estados de carga indicados 

en el Capitulo 10 de la PARTE i dé este Reglamento. ' 

Los valores del factor de amplificación f^ dcpeüden del Upo de hormigón amifcffií 

que se adopte y del procedimiento de análisis que se utilice, 

6.4.4.1. Tabiques de Hormigón Armado Slsmorresistente Convencional 

6 4 4 1.1. Procedimiento de análisis con fuerzas estáticas equivalentes , 

Cuando las fuerzas sísmicas se determinen empleando el Método Estático según üw 
dica en el Capítulo 14 de la PARTE I tíe estfc RegiamétYto, los esfuerzos úe cort$ 
se amplificarán mediante el siguiente coeficiente: 4 

f aq = 1,25 [1 4- 0,64 (u — 1)1 

siendo: 

f a q el factor de amplificación de los esFuerSos; 

11 el número total de pisos de la estructura. ■■•. # - -a 

La expresión entre corchetes representa la magnificación dinámica. El valor ■así 
coeficiente de amplificación no podrá exceder de 2,25. 

6.4.4.1.2. Análisis mediante métodos dinámicos , 

Cuando las solicitaciones sísmicas se determinen empleando alguno de los procedí" 
mientos de análisis dinámico establecidos en el Capítulo 14 de la PARTE I de esta 
Reglamento los esfuerzos de corte se amplificarán mediante el coeficieiite faq = 1,2a 

6.4.4.2. Tabiques de Hormigón Armado S-anoneslbtente DtictU 
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Lns esfuerzos de corte para el clise ño se establecerán en función de la resistencia 
tiucüía a Ja flexión que es posible desarrollar en. la sección de base del tabique con- 
siderado. 

4í4j t Procedimiento cié análisis con. íuerzss enéticas equivalentes 
Cu-ndo las fu:rz .s s^miess es títíícrminec- emp-'car.do el ICé^do -E-iríico según se 
indica en el Capítulo 14 de la PAKXE I de cute Reglamento, los c&íuciüos ae corte 
se amplificarán "raed ¡a ote el siguiente coeíiciííiíie: 



M, 



frm — 



Mi 



[1 -1- CiC* fn> — 1).] 



siendo: 



'*,„. el tacto* ds a&ipüíicaeióp de los. esfuerzos de corte; 

Kí'.ie el iuv¡u.ento- flexor- residente- efectivo- de- la sección de base del tabique ;- 

74i el momento ítexor calculado para- la sección de base del tabique, segútt 
las acciones, sjsiu.icas establecidas en- la, PARTE I de. este Reglamento; 

n el número, deí total; de pisos de la estructura. _ 

M. uwwontpi ■ f texQí resistente eiecliivo M ue en- la sección de base del tabique, se. 
O.eieuftvnásái' considerando, la a-roiadusa eyjcUYamjertie-' colocada y las características, 
reales de la sección. Se tendrá en cuenta la presencia del correspondiente- esfuerzo. 

Jíq, se corai.d.ewán. vsftwes de %/M tt qus íesu-Uwtfe.mjBiwves. que 1,35* ni mayores. 

que 4. 

S-AA.Z.Z:. AwáiÁsís «wsUstw.te- njétoti.o/5 di-PÁmicos 

gp, efjsc caso,, los, estueím* üS'-coKíe- c-fiJ.cuíjAdoíí. se ap>jjiííwai:árt medrante el codicíente- 

í*3ü oJ&eiüíta'tiff' la sís«i/;iit'j. exp¿'c<)j.óu: 



fibra que presenta un acortamiento efcp-uinco^i^ui.i a ; 001 5; 
b w el espesor del tabique. 

6.5.3. Espesor mínimo tic vigas de acopiamiento con ni' madura <! ¡agonal en dos 
dírecciei.cs 

Para las vigas de acoplamiento en que sea necesario u.ül;sai 'ai maduras diaconales 
en des direcciones según el artículo 6.12 4., el espzsor mínimo será igual a ¿0 cm/Z. 
G.6. DIMENSIÓN AMIENTO DE TABIQUES A FLEXIÓN SIMPLE Y COMPUESTA 
Los tabiques sitmorresistentes de hormigón armado se dimensionarán para las so- 
licitaciones últimas d-jrivadas de los estados de carga indicados en el Capitulo- 3,0 
de la PARTE 1 de este Reglamento, modificadas según se prescribe en el presente 
Capitulo. 6.. utilizando les piiln.cipios básicos indicados en; el. artículo 17.. 2.1. del Re- 
glamento CIRSOc 201 y considerando la posición; efectiva, de las. andaduras verti- 
cales de los tabiques. 

En el caso de tabiques esbeltos, cuando- los- requerí ai lentos de armaduras verticales 
exceden los valores mínimos establecidos en este- Capitule 6 ( se recomienda concentrar 
parte de las mismas eí las zonas de bordes verticales del tabique. 

6.7. DIMENSIÓN AMIENTO PARA ESFUERZOS DE CORTE 
6.7,1. Aspectos fúndame lítales 

Ej;¡ el¡ dimensionairtienfco de. tabiques sismo jj uesisfce ates, para? esfuerzos de certe, se; 
tendsá. en cuenta el- cará.ctet¡- cíelicoj y reversible, de las acciones, sísmicas; 
Se considerarán las particulares condiciones que- se-.pcesectau; en¡ las; zonas de po- 
tenciales plastificaciones y la posibilidad de que' se produzcan fallas por desliza- 
mientos. 

6,.-7 . 2 : VaJ.oj; de- cfUoutói de );k to ngíóu* cid- coste- úUbwa, 

Eu la sección que se- considere- del tabique; el valor de cálculo de- la tensión de corte 

últim.a se evaluará cooyenciou3Jm.en.te mediante la siguiepte expresión: 



ha = 



Mu* 
Mti- 



T^Llí — 



siendo: 



Qud 



0:9 b w . ¡ w 



f n q el factor de amplificación de los esfuerzos de coijte; 

iV.ac el¡ iwfin^ítt-Oi ülcxor- ws&i^wtjer-e.íectiiy©,, d,& la s#ceijópj de base del tabique; 

¿l u el momento flexor calculado ¿pasa la sección de base del tabique, según las 
acciones sísmicas establecidas en la PARTE I de este Reglamento. 
6.4.4.2.3. Tab¿<a¡uíís sistftojtrvesisteates a/rí^ados. d,úcí¡tte$, 

Cuando se trate de tabiques sismottfcsísfcwte&.aefjpjados disonados con especiales con- 
diciones de ductilidad según se indica en el artículo 6.2.2. b), cualquiera sea el 
procedimiento de análisis empleado, los esfuerzos de corte calculados para lq&, tabiques 
se amplificarán mediante el (¿ocílclc^te V ía , Qbimte)%lQ> d,«- ]& siguiente expresión: 



sienao: 



ha -- 



Ui 



M, 



t,.-.^ el v.aloi; d.e cálculoj á&- lat teesijjwi de. conté último;, 

Qud el esfuerzo de corte último para el diseño resistente (ictenmiufldo segur 

el articulo 6.4.4.; 

b w el, espesoí; de), tabiquí}.; 

/w ^ Iffflg-i.íjudj delí tabique 

6.7.3. Valor límite de la tensión de corte última 

El máximo valor de cálculo de la tenfiióJíi tía conté; últiima T .: U] en¡ uingúoi gbsoi podían 



donde f n q, M uc y M u tienen los mi.auo.S-. sífi.n4ÍJcw3os establecidos en el artículo prc- ser mayor que Z . T <i. 



■6l5r. t^WXAC*(>N^.'XW^A^Ís;íí>N^WÍ^ -©HSft.líABSftUlSSí. SíS?WORRESí*S:rBN^E¡* 
6.5.1. e-,0«i^sWMC6i ftCWíateS; 3.0ÍW& esswsQj? ftfÁftfeBccfí^ Uta VAklaufiS. 
En todos los casos deberán cumplirse los siguientes requeaiim lentos sebre^ el espesos 
mínimo de les tabiques: 
a) Eí espesor, en cualquier p^ste del, ta.biq.u.e, debita cunipiír la siguiente condición.: 

15, cea-. 



máx T p u ~ % • T'i* 



Stiindo;: 



siendo: 

b w el espesor' del Ubique; 

z el factor tí.e 3pn,a sísmica segmi el artículo 1.3. 
b> W- espesor «el tabique- debcr¿ cui_npUj;,,"aúemás,. la siguiente condición: 



■**' 5 



ddet 
20 Z 



tiendo: 



b.-.f el. espesor del. tebiouc; 

ci¿Qt la menor de las dos distancias posibles entre ejes horizontales o ver- 
ticales de apoyos continuos del tabique. 

Z el factor de zona Sísmica- según el articulo- 1.3-. 
Para tabiques que tengan apoyt do sólo un- .bjrde vti'ücal. se considerará como 
ddet 

la, cUsjtancía entre o.ies de apoyos \\Qti%Q:v tales. 

Sé considerarán bordes appyfdp.s. del ta.iíífjv*?, aq.uell.os en que se encuentre im- 
pedido su desplazamiento en dilección, perpendicular a su plano. 
Pueden considerarse como ejToyos las losas de etifrepi^os, tabiques arriosírentes 
- "*■ traisvci-cLÍcs u otros elementos suficientemente ríglco?. 

los elenioUtos arriostrantes verticales deb.en construirse simultánesmeníe con el 
tabique coníi3de3;ad..Oi 

Los tabiques tj;en¡5vcr§8les de arriofítramlentos deben tener una longitud no 
menoi: quj; un qvi¡n.tí0 de -la. distancia entre ejes de ¡ip^yos hori'ícntales del ta- 
baque ccnslderedp" 
6^5..2\ ¿'p^icccíícs pa^tiiciilareíi sebíc espesqi: raín.bnc, d« las lubZquos para ducíibílííTSt!: 
global" ETOirt.fíiKit pjayojf' que é. 

Ciando- para la determinación del Factor de Reducción R (Capitulo 8 de la PARTE 

I. de> este ReglaíseRliO) se ad.oipí*. uess- cliícaSciad alobal «ctmj^j mayor que 4, atíieio- 

naJinerite a los requerimientos Indicados en el artículo 6.5.1., en construcciones de 

des. o: más, pisos, en las zpnas ü& tabiques, que p-eeenten. w¿ acertamiento específico 

igual o mayor que 0,001 5 para las solicitaciones de- flexión; y ccmprenMóiT derivadas 

de los estados de carga indicados en el Capítulo 10 de la PARTE I de este Rcgla»- 

«teato y- mod^icadas seewi el pjijesentc- Capí.tu-io & el espesor del tnbíque no podi;á 

ser menor que Z]10 de la distancia eníuet apoyos horisental^s del tPbi.que considerado: 

Esta prescripción podrá quedar sin efecto si se cumple alguna de- las siguientes con- 

dicloaes: 

a) La fibra que píceenia un a(foi:tc-n*i?i>¿0 eépecííicoi de CjOOl 5 se encuentra ubicadaí 

a, UP3; distancia del borde más cop.tpjgiU3.idO: igutjjí.o mcnoi* que el doble del espe~. 

: - sou-del tabique o/que. .utt.qiiíjpiQi dei sui. lOKgjíudi (será dcíermipaot". el menor de. 

los dos yale-tes: de> la di«ia^ícia- lim-iXe) : 

Xfl wi 3 ^ 2 b-iv- 



máx T1 - u el máximo valor de la tensión de corte última- t*\\\ 

Z el factor de zona sísmica según el artículo 1.3.; 

ras la tensión de corte límite correspondiente al renglón 5 de la Tabla 18 del 
Reglamento CIRSiZte '201. 
6.7.4. DeterminaciÓJtjr ú». l»g.- aJcmatífliuas- dé 1 corte- eí» tabíqiies esbeltos 
A los fines de la determinación! de armaduras de coate en tabiques sismorresistentes 
esbeltos (artículo 6.2.1.a)> se considerarán dos zonas de los mismos, a saber: 
— Zona Crítica: es equella en que se prevén potenciales plastificaciones como con- 
secuencia de las acciones sísmicas. 
-» 3Q.B2S Normales:- sop? aqw?lj^s en que 110. se pnevénj plastijicaciorjes significativas. 

Son las zonas del tabique ubicadas fuera de la zona crítica, 
6.7.4.1. Delimitación de la Zona Critica 

A. los efectos del dimenfíionarriierxtO; paj:a. esfuerzos de corte;, se consideraré, como 
critica la zona del tabique que se extiende deede el bo;;de hprizcntal de fundación 
hasta una altura hq W . 

La altura, de la región, en-tüsai bq\ V a cons.idei;sr debe- ser poi'- lo menos i^unl al 

mayor de los sisuientes valores: 

•v Un, sexto, de la altura totel 15 V / && l tabique: 



l 'c\ w 



6 



— La longitud ¡ sv del tabique: 



hqw ^ l\v 



— La altura del primer entrepiso de la estructura: 

hqw ^ n ' . 

No será necesario considerar una altura «ñ w n^í^or que el doble de lo lc:ij;Jtud J w 

del tabique l 

6.7.4.2. Valores minorados de la tensión de corte para la determinación de arma- 
duras en la región crítica -* ' 
En la región crítica definida en el artículo -6.7.4. 1.. las armaduras se determinarán 
a ptóir. de los velores nrncratíes t u d.e la tensión ,' de corte que se intíican a cvii- 
tinuación: 

6.7.4,2.1. Exísí-"'icia de tensión dc> compresión axil significativa 
Si. la tensión do compren ón> axil derivada del mínimo, esfuerzo axil coexistente con 
el esfuerzo de corte considerado es mayor que 0,12 0R, para el cálculo de las arma.- 
duras se tendrá en cuenta la tensión de corte minorada según la siguiente expresión: 



t-u 



n tl mín ^ y. u — t- i i 



siendo: 



tu el valor minorado de la- tensión de corte para el cálculo de las armadur-asr 

-e-,, el valor de ewleulo, de la tcnsióp dé corte últioiq, determinado- según el 

" articulo 6.7.2.; 
■Fíia tensión, de corte límite- cQi:resppn,dicnjte- al. renglón. 4 de la Tabla 18 del 

Reglamento CIRS.OC 2Q1: 
""u mín el mínimo- eeítierze* especííico' de- compresión, dado por la siguiente 
expresión: 



siendo: 



xí t-i ; la distancia desde- el borde más comp.siinído del. tsjíique.. basta la 



P-u, mm¡ 



*■ u m m 



> .0,12, 



donde: 



íijjra que presenta un acortamiento especifico igual a 0,001 5- 
b\ v el espeso» del tabique; 

í w la longitud del tabique. 

Jw La fibra que pueseitta ua acortamiento especificó igual a 0,0015 se encuerAEra 
a una distancia del -borde- próximo* de xm- arriostramlento vertical. Igual o menor 
que el "íriple del espesor del tabique considerado: 



jgend'. : 



ti'. «na Éi'iS*s?;;-iie3a desde el borde interno fecl olemento ^rríostríroVí ver- 
■ fcicai ítaJjjítue- trftnsvcr.sa^ tabaque de ke/íocís amiento, etc.) hasta la 



N* u mili; es la mmima- íuei;?fi axjl de compresión de diseño coexistepte con 

el esfuerzo de corte considerado; 
b w es el espesor del tabique; 
/ vv es la longitud del tabique; 
f?j^ es el "alor de cálculo de la resistencia del hormitiún-; 

Ton l£t trusión de corte límite correspondiente al renglón 3 de la Tsbía Í9- 
del Reglamento CIRSOC 201. 

6.7.4.2.2. Tensió 1 ! de comprefiión axil reducida o. nula 

Si, la tención r>, comni'fpión axil dei'iXTda del mínimo eifuerzo axi! ceexistrntír ce^. 
el certe con; -id •_•: do es isu'al o menor que 0,12 jír, no podrá mJrjcrarse el vfOc?' 
de cálculo de la tensión de c r -"\?: 

tu - -roa .^., 
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donde t u y tou tienen los mismos significados que en el artículo precedente. 
6.7.4.3. Valores minorados de la tensión de corte para la determinación de arma- 
duras en las regiones normales 

En las partes del tabique en que no se prevén potenciales plastifieaciones que corres- 
ponden a las zonas ubicadas fuera de la región critica definida en el articulo 6.7.4.1., 
el valor minorado de la tensión de corte para el cálculo de las armaduras será: 



"Cu = TQll — to12 



siendo: 



t u el valor minorado de la tensión de corte para el cálculo de las armaduras; 
Tou el valor de cálculo de la tensión de corte última, determinado según el 

artículo 6.7.2.; 
iol2 te tensión de corte limite correspondiente al Renglón 3 de la Tabla 18 

del Reglamento CIRSOC 201. 

6.7.4.4. Secciones de armaduras de corte para tabiques esbeltos 

Las secciones de armaduras horizontales y verticales del alma de los tabiques es- 
beltos (artículo 6.2.1.a)) se determinará, a los efectos del esfuerzo de corte, de 
acuerdo con las siguientes expresiones: " •■ . 

6.7.4.4.1. Armadura horizontal 

La cuantía necesaria tthq de la armadura horizontal extendida a lo largo de la 

longitud del tabique y perfectamente anclada en sus bordes, se obtiene mediante 
la siguiente expresión; 

- An _ _ 2iL 
H bw ■ «cv PS 

siendo: 

Mhq te cuantía necesaria de armadura horizontal requerida por el esfuerzo 

de corte; 

Ah la sección de .armadura horizontal dispuesta a lo largo del tabique, con- 
tenida en una capa; 

b w el espesor del tabique; 

Scv te separación vertical entre capas de armaduras horizontales; 

T U el valor minorado de la tensión de corte, determinado de acuerdo con lo 
indicado en los artículos 6.7.4.2. ó 6.7.4.3., según 'corresponda; 

ftS el valor de cálculo del límite de fluencia del acero. 

La cuantía de la armadura horizontal deberá ser; 

jihq ^ 0,002 5 

6.7.4.4.2. Armadura vertical 

La cuantía necesaria u. V q de la armadura vertical requerida por el esfuerzo de 
corte, se obtiene mediante la siguiente expresión: 



fivq 



s L -h 



t u — " c u mín . Pr 



siendo: 



jt V q te cuantía necesaria de la armadura vertical requerida por el esfuerzo 

de corte* 

A v la sección de armadura vertical, contenida en una sección vertical, per- 
pendicular al plano del tabique; 

b w el espesor del tabique; 

s e h te separación horizontal entre armaduras verticales; 

t u el valor minorado de la tensión de corte, determinado de acuerdo con lo 
indicado en los artículos G.7.4.2. ó 6.7.4.3., según corresponda; 

* 
n u mín el mínimo esfuerzo especifico de compresión, determinado según el 
artículo 6.7.4.2.; 

fíR el valor del cálculo de la resistencia del hormigón: 

PS el valor de cálculo del límite de fluencia del acero. 

La cuantía de armadura vertical no será, en ningún caso, menor que un tercio de 
la cuantía de armadura horizontal: 



|ivq 



Mhq 



La cuantía de armadura vertical deberá ser: 

ii V q £ 0,002 5 

6.7.5. Juntas de construcción 

Las juntas constructivas deberán diseñarse y ejecutarse de modo que resistan los 
esfuerzos de corte que las solicitan. 

La sección total de armaduras verticales A v V-Qt Q 1 - 16 atraviesa una junía cons- 
tructiva del tabique, no podrá ser menor, que la obtenida mediante la siguiente 
expresión: 

1 



A v l toc ~ fl ,3 Qud — °> 75 N u mín — 

PS 



siendo: 



A v coc la sección total de armadura vertical que atraviesa una junta, cons- 
tructiva del tabique, incluyendo la armadura colocada en Jos bordes por 
requerimientos de la flexión compuesta; 
Qutl el esfuerzo de corte último para el diseño, correspondiente a la sección 

de ía junta considerada y determinado según se indica en el artíeulo 
6.4.4.; 

•■> 

N u mín te mínima fuerza axil de diseño coexisten te con el esfuerzo de cor ti. 

considerado (suma algebraica de la combinación más desfavorable de les 
efectos de las acciones sísmicas y la mínima carga gravita torta en ia 
sección correspondiente a la junta). 

s i N u mm resultara de tracción, se considerará con signo negativo; 

flS el valor de cálculo del limite de fluencia del acero. 

La expresión indicada considera que el esfuerzo de corte en la sección de la junlít 
es resistido solamente por efecto dovela de la armadura vertical y fricción del hor- 
migón. En casos especiales puede recurrirse al empleo de barras oblicuas que atra- 
viesen la junta considerada. 

La superficie de la junta de construcción debe prepararse con adecuada rugo^d^d 
6.8. ARMADURAS VERTICALES DE TABIQUES SISMORRESISTENTES 

Las armaduras verticales de los tabiques sismorresistentes deberán cumplir les si- 
guientes requerimientos; 
6.8.1. Cuantías mínimas y máximas 
La cuantía de armadura vertical en cualquier parte de la sección no podrá ser menor 



que el 0,25% de la sección de hormigón, ni mayor que el 5%. En las zonas de em* 
palmes yuxtapuestos, se admitirá, como máximo, una sección total de armadura del 
7 % de la sección de hormigón correspondiente. 

6.8.2. Diámetros máximos y mínimos 

El diámetro de las barras verticales en cualquier zona del tabique no podrá ser 
mayor que un décimo del espesor del tabique en la zona en que se ubica la barra. 
El diámetro mínimo de las armaduras verticales será de 8 mm. 

6.8.3. Disposición de las armaduras verticales 

El desarrollo y la distribución de la armadura vertical deberá realizarse de acuerdo 
con el diagrama de momentos flexores de diseño, indicado en el artículo 6.4.2. 

6.8.4. Ubicación y separaciones máximas de armaduras verticales 

Se dispondrán, por lo menos, dos capas de armadura vertical, cada una de ellas 
ubicada en la proximidad de cada una de las dos caras del tabique. 
La separación máxima entre las barras veiticales será de 20 crn. 

6.8.5. lümpr.hncs 

6.8.5.1. Ubicación de los empalmes. Porcentaje admisible de barras empalmadas 
En las zonas críticas del tabique en que se prevén potenciales plastifieaciones (ar- 
ticulo 6.7.4.) preferentemente, se evitará el empalme de las armaduras verticales. 
Cuando ello resulte inevitable, en las zonas críticas no se podrá empalmar más de 
un tercio de las barras de la armadura vertical. Se tomarán especiales precauciones 
para los empalmes de las barras principales de flexión compuesta, desplazando los 
empalmes, en dirección vertical en, por lo menos, el doble de la longitud de empalme 
correspondiente. 

Fuera de las zonas críticas.- los porcentajes admisibles de bar-ras a empalmar serán 
los indicados en e) artículo 18.6.2. del Capitulo 18 del Reglamento CISOC 201, pero 
preferentemente se empalmarán porcentajes inferiores. 

6.8.5.2. Tipos de empalmes 

No se permitirá el empalme por contacto directo entre superficies frontales extremas. 
El empleo de empalmes por conexiones roscadas, soldaduras o manguitos, deberá 
estar avalado por ensayos que consideren la naturaleza dinámica de las acciones 
sísmicas y los números de ciclos reversibles correspondientes a la reducción de 
fuerzas adoptada. Deberán cumplirse los requisitos de los correspondientes certifi- 
cados de aptitud, técnica. 

6.8.5.3. Longitudes de empalme 

En general, la longitud de empalme por yuxtaposición / c se determinará mediante 

las siguientes expresiones; 

a) Para construcciones de Hormigón Armado Sismorresistente Convencional: 

le — ttc • h 

b) Para construcciones de Hormigón Armado Sismorresistente Dúctil : 

¡e = 1,1 ae - h 

siendo: 

} c la longitud de empalme por yuxtaposición; 

ae el coeficiente mediante el cual se tiene en cuenta el porcentaje de 
barras empalmadas, según la Tabla 26 del Capítulo 18 del Regla- 
mento CIRSOC 201; 
}o la longitud básica de anclaje, según el artículo 18.5.2.1. del Capítu- 
lo 18 del Reglamento CIRSOC 201. 
Para construcciones de Hormigón Armado Sismorresistente Convencional, la longitud 
mínima de empalme será de treinta veces el diámetro de las barras empalmadas. 
Para construcciones de Hormigón Armado Sismorresistente Dúctil, la longitud mí- 
nima de empalme será de cuarenta veces el diámetro de las barras empalmadas. 

6.8.6. Anclajes 

6.8.6.1. Anclajes de barras verticales en las fundaciones 

Se adoptará como longitud de anclaje la longitud básica de anclaje / según se 
indica en el articulo 18.5.2.1. del Reglamento CIRSOC 201, la cual se computará 
a partir de la sección correspondiente a la junta del tabique con la fundación. En 
todos los casos, las barras deberán terminar en un codo a 90 a con la parte recta, 
final de una longitud no menor que las que se indican a^ continuación: 

a) Para Hormigón Armado Sismorresistente Convencional: 

Longitud de la parte recta final no menor que 0,7 / o veinte diámetros do 
la barra. 

b) Para Hormigón Armado Sismorresistente Dúctil: 

Longitud de la parte recta final no menor que 0,85 ¡ o veinticinco diámetros 
de la barra. 

El codo y su rama terminal deberán disponerse lo más próximos posible a la ar- 
madura inferior de la fundación. La rama terminal deberá dirigirse hacia la cara 
opuesta del tabique (cruce de armaduras). 

6.8.6.2. Anclajes genéricos" de barras verticales 

Los anclajes de barras verticales a lo largo del desarrollo de la altura del J;abinna 
preferentemente se realizarán con extremos rectos. "* 

Las longitudes de anclaje serán: 

a) Para Hormigón Armado Sismorresistente Convencional: 

La longitud básica de anclaje / según el artículo 18.5.2.1. del Reglamento 
CIRSOC 201, con un valor mínimo de treinta diámetros. 

b) Para Hormigón Armado Sismorresistente Dúctil: 

Se adoptará como longitud de anclaje el valor 1,10 ¡ , con un valor mínimo 
de cuarenta diámetros. 

6.8.6.3. Anclajes de barras verticales en el extremo superior de los tabiques 

Las terminaciones de las barras verticales se organizarán para permitir la trans- 
misión de esfuerzos desde los elementos estructurales horizontales al tabique. Cuan- 
tío sea necesario, se aplicarán, por analogía, las prescripciones establecidos para 
anclajes en tramos terminales de columnas (ar/tículos 5.6.2.4,4. y 5.7.2.4.5. )« 
Las barras verticales de alma de los tabiques que no se doblen para prolongarse. 
dentro de elementos estructurales horizontales, terminarán en un doble codo a 9D*„- 

6.9. ARMADURAS HORIZONTALES GENERALES DE TABIQUES SISMORRESIS* 

TENTES . 
Las armaduras horizontales generales de los tabiques sismorresistentes deberán 
cumplir las siguientes prescripciones: 

6.9.1. Cuantía mínima 

La cuantía de armadura horizontal general en cualquier parte del tabique no podrá 
ser menor que 0,25 % de la sección de hormigón, . , 

6.9.2. Diámetro máximo 

El diámetro máximo de las barras horizontales en cualquier parte del tabique no 
podrá exceder de un décimo del espesor del tabique. 

6.9.3. Ubicación y separación máxima de las armaduras horizontales generales 

Se dispondrán, por lo menos, dos capas de armadura horizontal cada una de ellas 
ubicada en la proximidad de cada una de las dos caras del tabique. 
La separación vertical máxima entre barras horizontales será de 20 cm. 

i. 9. 4, Disposición de las armaduras horizontales generales 

Las barras horizontales generales requeridas por los esfuerzos de corte deberán ser 
continuas a lo largo de la longitud del tabique y deberán anclarse perfectamente 
en sus bordes. 

G.10. CONFINAMIENTO DE BORDES VERTICALES DE TABIQUES. ARMADURAS 
TRANSVERSALES ESPECIALES 

A los efectos de lograr una adecuada deformación de rotura en las fibras extremas 
da! hormigón comprimido y de prevenir el pandeo de las barras longitudinales que 
puedan estar sometidas a tensiones de fluencia en compresión, los bordes verticales 
de los tabiques sismorresistentes se confinarán mediante una armadura transversal 
especial en forma similar a las columnas. Esta armadura estará compuesta por 
estribos cerrados y, si resultan necesarios, podrán también emplearse estribos suple- 
mentarios de una rama. ' 

6.10.1. Zonas críticas a confinar 

En general, las zonas críticas' del tabique en que deberán colocarse , armaduras 
transversales especiales son aquellas en aue $e iH'ei'é el desarropo de plasüíicacione» 
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fttó'en': - — -i'^--" como zonas criticas, las que a continuación se de- la rama terminal no menor que diez veces el diámetro de la barra del estribo 

■" — ■" suplementario. * 1U1W 



a) En sentido vertical 
rea 



Jfin sentido vertical: 

La zona crítica se extenderá desde el borde horizontal de la fundación hasta 6.10.2.2.6. Separación entre remas de estribos, o entre' ramas de estribos v estri- 

una aluna h cw que cumpla las siguientes condicionas; - bus suplementarios 



liq-w ^ lw 



H, 



»qw ^ 



6 



siendo: 

hq W la altura de la zona crítica del tabique;' 

, lw la longitud dol tabique; 
H vv la altura total del tabique. 

i>) En sentido horizontal 

■ _ En el plano de la sección transversal horizontal, la longitud d w de la zona 
,'a confinar, medida desde cada borde externo del taoique, depende de la po- 
sición de la fibra neutra determinada para las condiciones más desfavorables 
considerando la máxima fuerza axil de compresión 'según los estados de carga 
Indicados en el Capitulo 10 de la PARTE I de- este Reglamento) y del desarro- 
llo de la máxima capacidad resistente a la flexión del tabique. 
La longitud horizontal de la zona a confinar y la sección 'de las , armaduras 
de confinamiento sé indican a continuación en los artículos 6.10.2. y 6.10.3., 
según el tipo de hormigón armado adoptado. 

6.10.2. Longitud horizontal de la zona a confinar y sección de las armaduras trans- 
- versales especiales para tabiques de hormigón armado sismorresislente eon- 
1 • vencional , ■> 

La longitud horizontal de la zona a confinar de los tabiques de Hormigón Armado 
Sismorresistente Convencional y la sección de las . armaduras transversales esoe- 
ciales de confinamíer to, Fe establecen en función de la posición de la fibra .neutra 
determinada según el artículo 6.10-l.b), contemplando los siguientes casos: 

6.10.2.1. Caso de profundidad moderada de la fibra neutra 

Si la profundidad x de la fibra neutra es menor que el 20 % de la longitud } w 
del tabique, se deberán colocar estribos cerrados en los bordes verticales del tabi- 
que, utilizando el mismo criterio que para las columnas. 

6.10.2.1.1. Longitud horizontal de la zona en que se colocarán estribos cerrados 
La zona de colocación de estribos cerrados tendrá una longitud d w igual o mayor 
que un sexto de la longitud J w del tabique 

6.10.2.1.2. Sección y disposición de las armaduras transversales especiales 

El diámetro de ias barras para estribos será, como mínimo, de 6 mm para barras 
longitudinales de hasta 16 mm de diámetro, y de 8 mm para barras longitudinales 
de diámetros mayores. 

La separación vertical de los estribos mencionados no excederá de diez veces el 
diámetro de la armadura longitudinal considerada, ni de 15 cm. 
La separación entre ramas de estribos cerrados, o entre ramas de estribos y es- 
tribos suplementarios, medida según un plano perpendicular a las br.rrr.s longitu- 
dinales del tabique, no deberá exceder el mayor de los siguiente valores: 

— El espesor del tabique 

— 20 Z (cm), siendo Z el factor de zona sísmica- según el artículo 1.3 

6.10.2.2. Caso de profundidad considerable de la fibra neutra 

Si la profundidad x de la fibra neutra es igual o mayor que el 20 <7<> de la longitud 
J w del tabique, se adoptarán las siguientes prescripciones: 

6.10.2.2.1. Longitud horizontal de la zona confinada 

La longitud horizontal d w de la zona, confinada comprenderá la región en que 
los acortamientos específicos del hormigón exceden de 0,001 5, pero no podrá ser 
menor que un quinto de la longitud J w del tabique. 

6.10.2.2.2. Sección y disposición de las armaduras de confinamiento 

La .sección total de armadura transversal contenida en una capa de armadura de 
confinamiento no podrá ser inferior a los siguientes valores, y se controlará serún 
cada una de las dos direcciones horizontales del tabique i longitud y espesor) : 



*k 



A s h ^ (0.10 + 0,40 ) (— 1) _ . 

lw Abk PS 

x 0R. 
A s h ^ (0,04 + 0,16' ) i- . s e . hfc 

lw US 
Biendo: 

A sn la sección total de estribos y estribos suplementarios contenidos en una 
capa, en Ja dirección considerada;. , 

■ x la profundidad de la fibra neutra, determinada para las condiciones más 
i desfavorables (máxima fuerza axil de compresión y máxima capacidad 

í | resistente a flexión); 

■ ]w la longitud del tabique; 

Abt ~ d ft - . h w el área bruta de la sección de hormigón que se encuentra 
sometida a . deformaciones de compresión mayores que 0,0015: 

d w la longitud horizontal de la zona confinada, según él artículo 6.10.2.2 1. 
precedente; 

D w ol espesor del tabique; 

A hk el área del núcleo de la zona confinada; 

P]< ol valor de cálculo de la resistencia del hormigón; 

0S el valor de cálculo del límite de fluencia del acero; 

e c la separación vertical entre capas de armaduras trasversales de con- 
finamiento; 

la dimensión del núcleo a confinar medida perpendicularmente a la di- 
rección considerada, teniendo como bordes los extremos de los estribos 
perímctrales. 

6.10.2.2.3. Separación entre capas de armaduras transversales 

En las zonas confinadas según se indica en los artículos 6.10.2.2.1. v 6.10.2.2.2., 
la separación Se entre capas de estribos,' no podrá exceder los siguientes valores' 

— El espesor b w del. tabique 

— Nueve veces el diámetro de la armadura longitudinal del tabique, susceptible 
de pandear 

— 12 cm ' 

6.10.2.2.4. Diámetro mínimo de los estribos * 

El ' diámetro mínimo de las barras de estribos • perímetrales cerrados será de 
8 mrn. 

El diámetro de las. burras de los estribos suplementarios no podrá ser menor que' 
tres cuartos del diámetro de las barrus de los astribos perimetrales "cerrados. 

6.10.2.2.5. Furnias y anclajes de armaduras de confinamiento 

Los estribas cerrados terminarán en ganchos de, por lo menos, 135", y la lon^tud 
de la i'amá terminal- será, p.ir ln menos, igual -a -diez veces el diámetro de la 
fcarra del estribo. 

Los estribos suplementarias íl n^si i - ■■nav a lor Cbí:! 1 -^ Deriir*»tv: V.s y. si es 
posible, a laa parras - íoi%ítueÍü¿ale;3, latíate -«anchas a ItiO^'cosi una longitud de 



hk 



La separación cutre ramas de estribos o entre ellas y los estribos suplementarios 
no podra exceder del espesor b w del tabique, ni de 20 Z (cm), siendo Z el factor 
de zona sísmica según el artículo 1.3. *<«.(.«* 

6.10.3. Laiiiíilud horizontal de la - zona a confinar v sección de las armaduras 
dúctil'^ * especiales ,,ara tabit l uc s .de hormigón armado sismorresistente 

La longitud horizontal de la zona a confinar de ios tabiques de Hormigón Armado' 
Sismorresistente Dúctil y la sección de las armaduras transversales especiad ae 
confmarmemo se establecen en función de la posición de la fibra neutra de erml? 
nada según el articulo G.iO.l.b), contemplando ios siguientes casos: aecermi - 

6.10.3.1. Caso de profundidad moderada de la fibra neutra 

Si la profundidad x de la fibra neutra cumple la siguiente condición: 

x < 0,10 ] w 

M Ll 

siendo: 

x la profundidad de la fibra neutra ''" 

• M ue el memento resistente efectivo en la base del tabique'' 

M u el momento flexor calculado en la base del tabique, según las acciones * 
sísmicas establecidas en el presente Reglamento- acciones . 

l w la longitud del tabique. ' '' ¿. 

■N;p! 

En los bordes verticales del tabique se colocarán estribos cerrados y armaduras '- 
transversales en torma similar a lo indicado para las zonas no criticas de columnas,,* 

6.10.3.1.1. Longitud horizontal de la zona en que se dispondrá armadura trans- 
versa! similar a la de columnas «*«-.-, 

La zona de colocación se extenderá una longitud d w por lo menos ieual a mv V - * 
quinto de la longitud dol tabique considerado, es decir? g W l }; 

d w ^ 

siendo: 

?; V !a longitud derSque" 6 * ' ™* * COn,Inar flel tamm ««isideradoí . 

6.10.3.1.2. Sección y disposición de las armaduras, transversales especiales 

El diámetro de las barras de estribos será, como mínimo de 6 mm Dan. barran 
ínayTes. ^ ** "^ 16 mm ' y - de 8 mm Paia ba ™ Witudma'es "de XfeKX 

í£ if P » a , r r^ n . verfcicaI , de dichos estribos no excederá de diez veces el diámetro- 
de la armadura longitudinal considerada ni de 15 cm ummhcu-w 

La separación entre ramas de estribos cerrados, o entre ramas de estribos suplemen, 
to ios medida según uu piano perpendicular a las barras longitudinales del tabique, 
no deberá exceder el mayor de los siguientes valores: w»*«yi«v 

— El espesor del tabique 

— 20 cm. 

6.10.3.2. Caso de profundidad considerable de la fibra neutra 

Si la profundidad x de la fibra neutra, cumple la siguiente condición; 



x ^ 0,10 



M 
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siendo: 

x la profunidad de la fibra neutra; 

Miic el momento resistente efectivo en la base del' tabique- 
Mu 'el momento flexor calculado en la ■ base del tabique, 'según las acciones 
s smicas establecidas en el presente Reglamento- acciones 

lw la longitud del tabique. 

Se confinarán ios bordes verticales del tabique según se indica a continuación: 

6.10.3.2.1. Longitud horizontal de la zona confinada 

La longitud horizontal d w de la zona de confinamiento comprenderá la reírión en 
que los acortamientos específicos del hormigón exceden de 00015 ñero nc ? d!v2 
ser menor que un quinto de la longitud ] w de! tabique. • ' ' P . 

6.10.3.2.2. Sección y disposición de las armaduras transversales de confinamiento 

rif l e ^ n t0taI , de arm ? dura transversal. A sn contenida en una capa de armadura 
irtfS? Q ?S U ?a% Se nnr5 W*™** *> aiñpliflcar por i,io la obtenida ™üí "* 
cioíial! 6 - 10 - 2 * 2 ' 2 ' correspondiente a hormigón armado sismorres'istente conven- 

6.10.3.2.3. Separación entre capas de armaduras 

Sn,So 2 rio S CO s] e íiente S s l^lSS/™* 011 entl ' e Cai3flS de GStJÍb0S no Podrá exceder " 

— E] semie^pesor d?! tabiqu» 

~ lípandS Cl ^ iameÉro de to armadura longitudinal del tabique, susceptible' 

— 10 cm 

6.10.3.2.4. Diámetro mínimo de los estribos 

Se aplicarán las especificaciones establecidas en el articulo fi 10 2 ? 4 ' t*tm<>- 
pondiente a hormigón armado sismor resistente convencióla] 6W¿2A - C(rre ^ 

6.10.3.2.5. Formas y anclajes de armaduras de confinamiento 

rif»ríí? « a íí n laS - es P ecific f l ciones establecidas- en el articulo 6 10 2 2 5 corresnmw 
?? 1 í, h T^ on armado sismorresistente convencional blü - ¿¿5 - correspon- 

sup?ementarios Pal ' aC,011 Gntre ^^ de eStl ' Íb ° S ' ° «*«»«»> «e estribos y estribos 

La separación entre ramas de estribos, o entre ellas y estribos suplemental X no 
podi-a ser mayor que el espesor de! tabique, ni que 20 cm. suplemental ^ no 

6 
DURA 



tienen un diámetro mayor que 12 mm, deberá asegurarse la rcstrioclón a SSSS 
de Uu barras longitudinales de acuerdo con las siguióntes jScSSSnS- ^ 

— .^a eM'.d D.-.r.To. se considerarán- las direcciones en que resulte "factible la 
desviación lateral de las barras. iat,woie ta 

.—.Cada parra debe ser sopurtadn por la esonina de un estribo cerrado' o ñor un 
estribo suplemeníario p« alelo a la dirección de susceptible pandeo de la barra* 

— En todos ios casos, la re^uicción se efectuará mediante el trabajo -a traectóü (i^ 



út- 



tai 



ríqma 13 



BOLETTÍ OFICT- ~ >^cs 17jc cñ¡™ .ele KSI _ 



estribo Sólo podrá ae"Sp\W-' ; e su trabajo flexional cuando la longitud no sopor- 
tada del estnbo sea igual c menor QUe veinticinco -veces su diam.uu. 

— Con cada una de las esquinas de los estribos cerrados, se podrán a^ury al 
pandeo hasta tres barras longitudinales, siempre que la separaron ei.tic ^e jye 
de la barra esquinera y los ejes de las barras adyacentes no exctda ch- uulio vcfit¿ 
el diámetro de la barra del estribo. 

— Para barras longitudinales de hasta 16 min de diámetro, se podrán utilizar barras 
uava los estribos, de diámetro no menor que 6 mm. Para barras longitudinales 
de diámetro mayor que 16 mm, el díame t-o mínimo de las barras de en amas sera 
de 8 mm. 

— La separación vertical de los estribos para la restricción al pandeo no podrá 
\ exceder de diez veces el diámetro de la barra longitudinal considerada, ni úz lo cm. 

— Las armaduras transversales especiales para confinamiento de taraw verticales 
de tabiques indicadas en el artitulo 6.10., se consideraran como mt.t.rantes del 
conjunto de barras destinadas a restringir el pandeo de las barras longitudinales. 



6.12. VIGAS DE ACOPLAMIENTO 
6.12.1. Aplicación 



Las siguientes prescripciones se aplicaran a las Vigas, de Acoplamiento dr- los Ta- 
biques Sismorresistentes Acoplados definidos en el articuio 6.2.2 y por «tensión 
se utilizarán para los elementos estructurales predominantemente fli/xiü.uidu* que 
cumplan la siguiente condición; 

l < 4 d 

siendo: 

l la luz libre de la viga, medida entre bordes interiores de apoyes; 
d la altura total de la viga. 

6.12.2, Casos de dimtnsíoiiaiuienlo ,„„./' 

1En func'ón de los -valores de tensión maJüim. de corte en estado ultimo y de cuantía 
de armadura flexional que resultan para las solicitaciones de diseño, se distinguen 
ács casos de dimensionamiento: 

a> Dimensionamiento Convencional -a Flexión y Corte, cuando resultan tensiones 
de corte moderadas y bajas cuantías de armadura flexional. 

b) Dimensionamiento con Armaduras Diagonales en dos direcciones, cuando re- 
surtan tensiones de corte elevadas o cuantías elevadas de armadura flexional. 
í 

6 12 3 Dimeiisionaniieirio convencional a flexión y carie 

Se '-utilizará este procedimiento cuando se cumplan simultáneamente las di;s con- 
diciones siguientes' . 

a) Va'.or máximo ae la tensión de corte en estado último: 

l 

■tOli < O? 75 xOl-2 — 
d 

alendo: ' , 

ton el valor de cálculo de la tensión de corte en estado último,-:! 1 , --munado 
se<ún loa artículos 5. o. 2. y 5.5.3.; 

tai-; la tendón de corte limite correspondiente al renglón 3 de la Taü'a 18 
del Reglamento C1RSOC 201; 

/ la luz libre de la viga, medida entre bordes interiores de apoyos; 
d la altura total de la viga. 

b) Volor máximo de la cuantía de armadura longitudinal de boide superior o 
inferior: x - 

/ V PR 

M-0 lone < °' 3 *7 ~~T~ 
tt d ps 

siendo: 

\-i) lo».e ia cuanf a de armadura longitudinal superior ó Inferior necesaria 
para' la solicitación de flexión, y cuyo valor se obtiene mcJitaí* los Si- 
guíenles expresiones: , 

140 ^"ít; 6 wokms=: b7^ ' 

donde : 

A s la sección üc armadura Uaccionadá; ■ 

Ajj" la Sdcción ÓX- armadura comprimida; 

b(j el ancho de la vi^tt; 

b la altura útil de la viga; 

l la luz libre de la viga medida entre bordes interiores de apr.yr.s; 

d la altura total de la viga; 

fl R el valor de cálculo de la «ciencia del hormigón, expresada en MN/m 5 ; 

p s valor de cálculo de la tensión de fluencia del acero, expresada en MN/m». 

_ Para la flexión se adoptará doble armadura simétrica en los bordes de la viga. 
Las armaduras deberán ser continuas en toda la longitud de la viga. 

- Las armaduras transversales especiales indicadas para los extremes de vigas 

esbeltas, se dispondrán a le larRO de teda la viga. 

r tr« t« c M v^ iiipraips de la viga, se disuondrá armadura longitudinal de cuantía 
~ ^^™*£%&^*rt** te aímadura transversal de ,1a vjp, 
ft 12 4 Dimensionamiento a flemón y corte con armaduras diasonales 
í.;í Q «ift Si £ verifica alguna o las dos condiciones a> y b> del articulo 6.12.3., 
StS¡^á%^S^^¡^^.co^V flexión deberán ser «si.l-.das mediante 

gTSfn WSSSE o^'afSr^^Snne íodrá determinar mediante 
■la siguiente exprés? ion: 



siendo: . 



2 pe, . sen u 
t.:'.1 en cada dirección; 



Aj 'u «iprfión de arm"d:r i c::. ^r.-.l en cada dirección; 

A d Í f ¿KSj de cok' i* mo' opeante sobre la viga de acopl-tn-r.^ derj- 

Qü fado d^los erados de car¿a indicados en Capitulo lü de la PA3TE I de 



■> i„ „_ -* ,, "rp dí?"cnal; 

"f;c la tensión de fluencia at 15 arif*"-.-.-/. :~S^ij~ if . 

a ol unguio foimado por la armactuiu uiayo.^ -. 



Las armaduras diagonales deberán estar . provistas de /j'-t^ .f" 1 ' 8 . " u ^^ : '" mlt ¿ 
posibilidad de panu¿u de sus barras, en forma anaioga a Jo militado púa tramas 

ía separación máxima entre estribos no excederá de seis veces el diámetro de la 

6 baíf Tmásonaifs de° iSSa 16 «un se podrán utilizar estribos de. C jnnr de 
diároaio; para diámetros mayores se empicarán estribos de 8 mm u d "" n \?°- „ 
E ancla e de las barras dia-onales en los tabiques ndyrcentts tei.du .una louai id 
por lo niños ¡igual a 1,5 /. (siendo /. la longitud básica de anclaje según el articuio 

S^rlí Pcílo^cfcSSo Cairas diagonales en cada dirección fermando 
mi ancíio del prden del 20 'X de la altura total de la v: 3 a du ac^ plumiento. 

- Adicionalmcnte a la armadura diagonal precedentemente Indicada. f« cada cara 
lateral se dSpWirá una red de armaduras fcrni-da por barras loncHuc- nales 
laterales v estribos, de les diámetros y separacicnes E^uiíntes: , n ^,« 
Parí aceros con fi S = 4-0 MN nv: barias d, =■ .8 mm cada 10 cm ó d s =:.l0jnm 

. cada i" ;m; , A ■ 

Para aceros con py = 220 MN.-rn^: barras v, s - 10 mm cada 10 cm; 
siendo j->S la tensión de fluencia dtl acero. . 

- En los bordes superior e inferior de la y^de acoplamiento, ™ <n??' : f" d ¿! 
bu iras longitudinales en cada uno, con los díamenos quü fcc ^-' tan a lo^.u 
nuación: 

Para aceros con \\<\ - 4-0 MN.'m'-': d s ■■■ TG mm 
Para acero con fts = 2£0 MN. m ; d s = 20 mm 

6.13. DETERMINACIÓN DE LAS ARMADURAS DE CORTE EN TABIQUES 
BAJOS 

Para Tablones Sinrorreslstentes de Hormi' ón Armodo en que la relación entif la 
altura total H w y -su loogitud ¡ w resulta menor flue 2, se preverán auccur.das 
armaduras verticales para cubrir los requerimientos de Jas fueizas de compiesion 
diatíonal que se desarrollají en el tubique. „!,;„„„ e „ 

Para el cálculo de las armaduras horizontales, en toda la altura del tabique, se 
aplicarán los valores minorados de la tensión de corte para la determinación de 
Lmaduias eVla zona crítica de tabiques esbeltos, so°ún se establece en ci art.cylo 

La 'sección de armadura horizontal 'se determinará de acuerdo con lo establecido 
nara tabiques esbeltos en el articulo ■6.7.4.-4.1 , ,.,_„. 

La sección de armadura vertical se determinará según las siguientes prescripciones: 

- Para tabiques con altura total igual o menor que su longitud, se adoptará 
una armadura vertical para corte, igual que ia armadura bor? zonta!. _ 

- Para tabiques con altura total igual al doble de su lon 5 itud se adoptara una 
armadura vertical para corte, jior lo menos jgual al .70 % de la armadura hon- 

- P°ara a valores intermedios de la relación entre la altura y. la longitud del tabique, 
se interpolará Idealmente entre los valores indicados precedentemente. 

La cuantía mínima .de -armadura horiaontal será -de 0,00-5. 

€.14. ABERTURAS .-EN TABIQUES -SJBMORRESIST EN TES 

Las aberturas en tabiques sismorresistentes -deben .disponerse de manera que no se 
produzcan reducciones significativas de la resistencia al corte y a la ílexum de la 
estructura ni concentraciones localizadas de plastificaciones. 
El comportamiento de la estructura y la influencia de ias aberturas deben ser 

evaluados mediante un análisis racional. 

Los borde de las aberturas se reforzaran convenientemente con -armad ui as obte- 
nidas según las solicitaciones operantes. 

-CAPITULO '7 
^ ' DIAFRAGMAS 

F^ñrísente Capítulo 7 se aplica a las losas de entrepisos y/o techos solicitadas en 
tu mino ñor c¿ccto de -las acciones sísmicas. Se trtia, entonces, de ciairnf;m^' n- 
cidos que distribuyen los esfuerzos Originados por las excitaciones aürtiicas, ei:tre los 
riinÉ-intru: ninriní; veivcales sismOi'resistentes de la estructura. 
?!? SOLICITACIONBS A CONSIDERAR EN EL DIMENSIONAMIENTO 

a Para^^dimensionanlJento. se adopiatán directamente los valores últimos de 
solicitaciones nórmale:»' 'momentos flexores y esfuerzos axiles) que rtsuitau 
é^¡S^^S¡S^ttíñ<^s del artículo u.io de la PARTE I de este Re- 
glamento a los estados <&-¡ carffa Uidiczoos en el -Capsulo 10 uc dxha 
PARTE 1. 

b) Esfuerzos de corte 

Para el dimensionamiento, se adorarán los vaiures de esfuerzos de cor- 
te oue resultan de amplificar por 1,23 ios ootenidos de la aplicación de as 
consideraciones del artículo 11.10 de la 'PARTE I de este Reglamento a los 
estados de carga indicados en el Capítulo 10 de dicha PARTE I. 

7 3 DIMENSIONAMIENTO A SOLICITACIONES NORMALES 

Se aplicarán, por analogía, los criterios utilizados para vigas de gran altura o ta- 
biques sismorresistentes de hormigón armado, según corresponda. . 
Los esfuerzos de tracción deberán ser resistidos mediante la disposición do arma- 
duras adecuadamente distribuidas. ■ _,-„-, 
7.4. DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZOS DE CORTE 

7.4.1, Tensión de corte nominal nUhuá . •«,„ - „-,.„, , flV „„ lCiAn . 

LU tensión de corte, nominal última Tnu ^ determinara s£^un .a sijiiitnte expit^on.. 



Qu 



Tnu — : 



e/ ■ U 



siendo: 



Tn U la tensión de corte nominal última 

Q Ll el esfuerzo de corte último dea-miniado según el artículo 7.2.b); 

e/ el espesor de la losa (espesor total si es maciza o ■capona de 3a e?pp de 

compresión si es nervüradü); . . , , 

]A la longitud de losa viheuladá con el elemento del p^ano ^¿mor resistente 
vertical (viga de pórtico, tabique de hormigón armado, eiCJ. 

7.4.2. Tensiones de corte límite .,.„■,, ■ • v ^„'i™ 

Las tensiones de corte determinadas según el articulo 7.4.1., en nmjun ca*¡o p-droa 
exceder los siguientes límites: ^ 

Tnu ^ 1 j3 t-o- 



TriU ^ Qr¡ tJ 1 " + 



170 e¡ 



OS 



siendo: 



-■este Reglamento; 



mu la tensión de corte nominal última determinada según el artículo 7.4.Í.Í 

<fe. la tensión de corte límite correspondiente al renglón 4 de la tabla 18 &el 
Reglamento CIRSOC 201; j , ,. „ , , , .. ,„ j . 

toí- la tensión de corté limite -correspondiente al renglón 3 de la tabla 18 del 
Reglamento CIRSOC 201; .*«,.«« * a i 

a c / la sección de armadura por metro de losa, dispuesta en la dirección del 

esfuerzo de corte analizado, expresada en cm ; ; .-. . Mfí , 

e/ el espesor de la losa si es maciza o de la capa de compresión si oü fler» 

■ vurada, expresado en cm; 
^5 el valor de cálculo de- la tengióíx 4t! . iiuejieía ctel .ftcera. 
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clendo: 



Bi los anteriores valores límite son excedidos, deberá aumentarse el eso^™- h» i» 
toca maciza, o de la. capa de compresión si es nervurada. tb t><í»oi de la 

31.4.3. Dímensionaitiienííj de las armaduras 
■• tt) Sl r^uJí-"» Tnu á Ü. 7 t u ii, no es necesario determinar la arm^(j ul . a debiéndose 

j. disponer la armadura mínima que se indica en el articulo 7.5. 
C t>) Si resulta 

0,7 t 013 < r„ u ^ 1,3 ■*, ó 0,7 T6. a ;< f rnu <; ,7 To , 3 + J^L p S 

, ■ ' 170 e/ 

tí 6 ^^^^!^^^!^^^ ^r 1 !' cu >' a "«** <* «madura 
¡pw ^cwu, cu t^uu uneccion, st aett> minara según la siguiente expresión; 

s Qu 
x ' a e = — 

.-' '} W-- PS 

a^ la sección de 'armadura según cada dirección, expresada en cmVm; 
Q u el esfuerzo de corte último determinado según el artículo 7.2.b); 
¡¿ la lasitud de losa vinculada con el elemento del plano siamorresistente 

vej'tical; 
PS la tensión nominal de fluencia; 

Tnu la tensión de corte nominal última determinada según el artículo 7.4.1.;' 

foi la tensión de corte límite correspondiente al renglón 4 de la Tabla 18 

del Reglamento CIRSOC 201; 
i>ia la tensión de corte límite correspondiente al renglón 3 de la Tabla 18 

del Reglamento CIRSOC 201; 
üe/ la sección de armadura por metro de losa, dispuesta en la dirección del 

esfuerzo de corte analizado, expresada en cm ; ; 
c/ el espesor de la losa si es maciza o de la capa de compresión si es nervu- 
rada, expresado en cm; 
'7.5. ARMADURAS MÍNIMAS Y ESPESORES MÍNIMOS 

,7.5.1. Losas macizas 
v^_ a> Losas macizas armadas en una dirección 

Sf.«ÍÍ aí r ??ÍÍ *^ e " , la SeCCÍ — tí ! ^madura de repartición sea por lo menos 

igual al 0,13 % de la sección total de hormigón por metro 

Se controlara además, que la sección de armadura principal sea por lo 

... menos igual al 0,25 % de la sección total de hormigón por metro. 

» b) Losas cruzadas 

?« ™°Í?5 0lara ? ue , la . sección de armadura en la dirección principal sea por 
, lo menos igual al 0,23 % de la sección total de hormigón por metro 

' ofíl L^V^ÍVJ 1 V 1 oti : a . direcci ó n . será por lo menos igual al 
' /o á ' la seccion total de hormigón por metro. 
iwdrá wJnv^JLi™ £***, m a cií! ?s f la separación máxima entre armaduras no 
t:cuío 1 3 ' Siend ° Z elfactor de ? * ona sísmica según el ar- 

los porcentajes indicados corresponden a los aceros con límite de fluencia p S = 

iSLí^" 1 "' Si se ^ ata de aceros con Iímite de fluencia menor, los porcentajes 
teníon2^?fS?a aran P r °P° rci ? nalmen ^ * * correspondiente relajó HntíeiS 
5.5.2. Lasas nervuradas '' 

a) El espesor mínimo de la capa de compresión se determinará de acuerdo enn 
las prescripciones del artículo ¿1.2.2.1. del Reglamento CIRSOC 5 l ñero 
se verificara su resistencia al corte según lo indicado en el aíílculo 7 4 

b) ma]]a r 7o a iSad^ m nÍT n ,^. la H ™F* de ° om Presión estará constituida por una 
^secrión^SvM^ntí ^ 8 de 4 - mm de diám etro con separación de 20 cm, 
O s sección equivalente. En ningún caso la separación podrá ser mayor que 

Si la distancia entre nervios supera los 60 cm, se deberán real-ar irip- 

S^o°,rSSS s de e^s? e ^L y re5;stencla de * s -~ ¡3. 

nSnS^f- 42n d ÍSÍ?AJ. P í? ,:edente ? lente «"«¡ponden a los aceros con limite de 
t¡SüÍfíLS S . - • /m •• Sl sc cra P' l =aP aceros con limite de fluencia menor diíhas 

E'tSE&fiSffiSSSr''' V™*^™»* , la correspondiente ¡ZME 

1.6. TRANSFERENCIA DE ESFUERZOS 
í^m^me%^^^J\!^ enne ^ d l esfucrzos se rea "ce a elementos 

íé?„ccrr s ^TriSfr s „ d ^£nSr ,ierse de mtam «« ™ - «"o™»» 

terr t e e nTo S ^íd1laetr a ¿ e ;ur r » U s ne ' 0namlent0 del a**»™- SE * 1 ° TO ' íin -' 
7.8. LOSAS DE ESCALERAS 

í£í 5 rflcS™ e . ,!S ? a,era ? /"aliñadas) deben diseñarse adecuadamente de modo oue 

%r$g?gg£? ; e aS v ^^s^r elcs que vincuian ' ^» «w¡s& s 

Se" S et ]o a ¿s armadU1 ' aS apropiadas Para. las solicitaciones derivadas de la situación 

CAPITULO 8. 

CONSTRUCCIONES SISMORRESISTENTES DE HORMIGÓN PRETGNSADO 

8.1. APLICACIÓN 

SPi re « e »H 9 a P ííul « se aplicará a los elementos estructurales de sistemas aoorücadoa 

Slt?S^ n nS?r í i a H- df h POsl - ÍO " es del ? a P itul ° 5 - referentes a los componentes de 
XTír^TcfXlo 8 0rmig0 " armad °' CXCePl ° en l0 qUe resulteü ™ d ^adas 

8.2. DUCTILIDAD GLOBAL DE LA ESTRUCTURA 
Para establecer el factor de reducción R indicado en el Capítulo 8 de la PARTE i 

SU ?f e6^ g c 1 SrSoffiáffi t " An 10S SÍgUÍenLeS Vai ° reS dC dUCtmdad «tobaí nominal 

t 

1— Hormigón Pretensa do Total : fl = 2,5 
— Hormigón Pretensa do Parcial: f i = 3,0 

^ a i i a i íe ^ rn 2 inac u n de . la s.í«?«as sísmicas, se emplearán los espectros correspon- 
dentes, a un amortiguamiento del 5% del critico. ' 

8.3. CONTROL PARA TERREMOTOS DE FRECUENTE OCURRENCIA 

Bajo los efectos de terremotos de frecuente ocurrencia se controlará que la defor- 
mación en los elementos tensores, no supere a la correspondiente al instante de 
tensado o al límite de proporcionalidad del acero de pretensado. 

«.4. ADHERENCIA MEDIANTE INYECCIÓN 

Los elementos tensores de los miembros del sistema estructural aporriendo deberán 
«er inyectadas cuando forman parte del dispositivo primario de diwpación de enereía 
ha)o acciflues sísmicas. Podrán exceptuarse los siguientes casos: 



— Vigas ae Hormigón Preterido Parcial en que las armaduras convencionales nrW 
visen por lo mtnos el 80 % de Ja resistencia flexional y los elementos tenida 
pasan por el tercio central de la altura de la viga en la auna de borde de la Smíí 

" ^ t u^ Í ^J^ Horm ^ < ' n Pmüll£ad0 *!« no contribuyen a Ja resistencia lipona! 

8.5. UBICACIÓN DE LOS ANCLAJES 

Los anclajes para los sistemas de "postensado" que forman parte del disoosínvo 
SJsmoiTesífctcnte primano. se ubicarán fuera de la zona de nucios vigas-colüim 5 
lo mas alejaaos posible de las zonas de potencial formación de rótulas plásticas. 

8.6. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PREDOMINANTEMENTE FLEXIONADOS " 

Sobre el conjunto estructural se adoptarán las disposiciones necesarias Dará as i»m 
que, irente a terremotos severos, las rótulas plásticas se formen en lugares cv2! 
mentes ten vigas* para la capacidad de disipación de energía de la estructura, , 

En las regiones de potencial formación de rótulas plásticas en vigas deberán te* 
nerse en cuenta las siguientes prescripciones; u<-ui,iíui 1&H 

a> Se regulara la sección total ue armadura (pretensada y convencfcnul) da 
maiUTa que la profundidad de la fibra neutra no exceda del 25 % de la altura 
total de la secciom Para la determinación de la profundidad de la fibra neutra 

£°n e -??5»rii2S l rt 2 5^i« d ?-¿ a - aILU ? tüU1 d Í la secc ' ón - Pam la determliíc-Sn S 

^tfí^iir \ ■ a flbra 1 ^ utra considerando simultáneamente acción... gra- 
2¿1 ' Provrím'^S Se ?P llc ? A rA n lo * «neainlentos del Reglamento CIRSOG 
tensado" y ejecución de E structuras de Hormigón Armado y Pre- 

" de C W PC LTm-f C tnt% ] L P, rofuildidad d e la fibra neutra podrá llevarse al 35%*' 
tSJítrt ^ n 1™1 Í a rif | e ? C10n ' S1 Se ad( ?P tan armaduras de confinamiento 
^T,'¿ c coriesponoientes a zonas criticas de columnas de Hormigón A»- - 

modo faismorresistente Dúctil, según se indica en 'el articulo 5 7 2 5 ' ' 

b) El momento de rotura de la sección deberá ser por lo menos un 25 ^ niavap ' 
que el- memento de fisuración. Se tendrán en cuenta las posibles reduce onS.'- 
del esfuerzo de pretensado, siendo recomendable adoptar como mi no una SS 

O EnTflnnl 1 !^ S ° b ,, e ei Val< ?^ calcu l* d ° del esfu P e,lo deTeTnsaJo. ^^ 

S ciot,^? 33 , e p0Slble Inv «sión de momentos, se -recomienda la disposición 
de cementos tensores en ambos bordes de la sección ui. posición 

ín ill'. ^ ve » tua i lda , d de colocar .un solo elemento tensor a mitad de ilturaJ 

d) ,w^ P ? ndran a^a^as transversales de confinamiento en las zonas da \ 
tlculo 5 6.r maCl ° n de - rótulaa P'^ticas, aplicando las píescTÍpciones ¡Sei 1 5/ 

C) fi íínnS 8 ^" 116 ?* V sfuerzos de corte se realizará de manera que se evito 11 ' 
- cripcCá ffif ÍSSilS^l 9118 P01 ' íleXlÓn ' P ° r eXte " SÍÓn se ^<*An iS pre% 

8 " 7 - ?S^SS? (SíSSg^*"» ^METIDOS A COMPRESIÓN 

% rSrn^ ! ^ requerimientos indicados en el Capítulo' 5. Para las regiones crítica/" 

8.8. VAINAS ' í 

f £ 9 U NUDOS VIGAS 'L C ToS™na° C °" equivalentes características de adherencia^ 



Tamn^AL de tasaciones 

(LEY K'. 1 21.623) 

Aranceles a utilizar por el Tribunal rf° 
Tasaciones de l a Nación durante el 1er" 
seinesu-e de 1934 calculudos de acuerdo 
con lo d spu sto en el Decreto N' 564 . 9 
según nota N<? 4 del Anexo correspon- 
diente al articulo 1?. — 

Derecho de tasación: $a 1.030, por cada 
inmueble. 

Araacel en .función del avalúo; ;' 



AI-SOS 

0Í1ÍLES 



Monto dj tasación, 

en miies de pesos 

argentinos 



Hasta 


$r 1.2á0 


Por 


Sa i.sm 


Por 


$a 3.050 


Por 


$a 5.l£0 


Por 


$a 10.320 


Por 


$a 2?,230 


Por 


ía fil.910 


Por 


ía 237 950 



Porciento para 
Ja fijación 
de ai-anceles 

0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0.3 
02 

ai Para valores intermedios se debe 

interpola -. 

b) Pa- 1 montes de tasación suoeriores 
a $a 257.S53.000, se acumulará el aran- 
cel que corresponda a dicha suma el l 
por ciento (1 por mil) del excedente de 
la misma. 

e) Para tasaciones judiciales se au- 
mentará un 20 por ciento al monto que 
r/mlte de aplicar los porcentajes prece- 
dentemente indicados. 

d) En fos casos de tasaciones judiciales, 
^ :':nporte del arancel será calculado pa- 
ra fecha de tratamiento de las mismas 
en sesión plenaria y comunicado al Juez 
simultáneamente con la remisión del ex- 
pediente. 

Dicho importe, deberá ser actualizado 
al momento de su pago. 




ANTERIORES 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 



BANCO CENTRAL DE LA 
I REPÚBLICA ARGENTINA 

Han dejado de tener efectos légale», 
los títulos de "Bonos Externos 1981" def 
u$s 5.000 Kros. 404.217- 801.621 v 822 3G5L 
con cupón N? 5 y siguientes adheridos. 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 19S36¡ 
Sa 440.- e. 2J1 N« 86.550 v 31|1!8£ 

BANCO CENTRAL DE LA *| 

REPÚBLICA ARGENTINA \ 

Ha dejado de tener provisoriamente 
efectos legales el titulo de "Bonos Eje-í 
temos 1382" de u$s 500 W 2.317 87a. 
con cupón N» 3 y siguientes adheridos! 

Buenos Aires, octubre 27 de 1983 
„ t - „. e - »U N? 82,903 v. 1OJ2|0S 

Nota Se publica nuevamente en razóla 
de haberse, omitido eu las pubü* 
Daciones del 7-12-83 al 6-l-84 9 

BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

■Han dejado de tener efectos legales leí 
títulos de "Bonos Externos 19S2" de ufck 
100 NP 1.959.528 de u$s. 500 Nos. 2.307 .3^ 
y 2.312.644 y de u$s. 1.000 Nos 2 716**OT5 
2.782.915 y 2.792.920, con cupón N?'é « 
siguientes adheridos. 1 

$a 1.320.- e. 12|1 N? 87.310 v. 10|2J&É 
Nota: Se publica nuevamente en raaíha, 
de haber aparecido con error tf^ 



is^ 



e. 17|1 NP m v. 17|1¡M Í2¡? :e a, «jy 1 ^^ ^^ ** 



Los documentos que aparecen en 
e| BOLETÍN OFICIAL DE LA RE- 
PÚBLICA ARGENTINA serán te- 
nidos por noténHcos y obligatorios 
por el efecto de esta publicación y 
por eomiuiicudos y suficientemente 
cJrcufadus dentro tic lodo ei territo- 
rio nacional f Decreto tJ« 639|1947), 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

Han dejado de tener efectos lacaldB 1 

los títulos de "Bonos Externos 19&Í" dé 

u$s 10.000 Nros. 5.007.146 y 5.007. 14Cíl3fS 

con cupón NMy siguientes adhe*1íÍoav 

Sa 1.056 e. 13J1 N? 87.424 v. 13|2;ag 

BANCO CENTRAL DE LA tm 
REPÚBLICA ARGENTINA 'tf 

Han dejado de tener efectos legales 

los títulos de "Bonos Externos isésf 

de u?s 1.000 números 1,120.488'489 ooé 

cupón N? 4 y siguiente adheridos. « 

*a 1.056 e. 13J1 N? 87.358 v. Í3^)Í 



^t 



Tftíírnn f 2D 



"BOLETÍN OFICTAT. - Martes 17 de cncVo cíe 1SS4 



'BANCO CENT*- AL ..&E LA 
RSi'UBLSCA AÍU1ENTINA 
Han dejado Se tenar eí'-ctes legales los 
títulos de "Bunus *E:íL2:iiu-s 1081" de ufs 
5000 N? 801.647 y de u^ 10.000 núme- 
ros 907. 3701371. y 913.593. con cupón N' 6 
y siguientes adheridos. 

$a 1.056 G. 13 1 N' 87.434 v, 13 2 84 



Avenida Paseo Colón N* 255, piriO 10*. 
Oleína 1.1)15, Capital Federal en el no- 
íaiio de 12.30 a 19 horas. 

e.17 1 N* 413 v.Vi 1.34 



DE ACCIÓN -gCCTí^.L 



Sub cercaría ce Sc^iiriJsrc 'Social 

»3HS¡'CClOS BS 
ACCIDENTES BEL TRABAJO 
-tila por el termino de tíi¿z < 10 > cuas 
a las personas que tengan derecho a 
■percibir intíuiinia;;Ció^ do la de la Ley 
K' 9 688 de acuerdo a la nomina que 
S-- detalla; cohc-imir a Hipólito Yrigo- 
y:n 1447, 4 ? piso, Capital Federal. 
ANGIO. ElisabeUr 
A'L^OGAR-A'Y, H-r.ialrtc David 
íA'liCARAZ, Osear Rafael 

COPA, José Bonifacio 

iCV r.-í:- V de O.'-X'/iLRG, María Ana 

'-CUp'X, Miguel .An£?l 

¡CASTILLO, Mieuel Att.2J\ 

GONZÁLEZ, ^Gerardo .Martín 
430LDTNI, Inés 'Lucía 
«ÍZMAN, Sergio 
-JIMÉNEZ, Luíf (Humberto 

LÓPEZ, Domingo 

NAVARRO, ¡Carlos Eusanta 

OLARIAGA, Gregorio Osear 

jjpEfJEZ, Jgnacio 

W&LliL. Carlos Rafael 

FE3CLALLO, Domingo Victono 

■ ; KÉ. .Antonio Dardo 

JSÍTEHLER, Argmitmo ^Armando 

\VILLALOBO, 'Enrique. 

V-AtR&AS, Euclides J&rael 
/Buonos .Aires, venero B 'de ¿1984 
, e.ll[l N*- J 281 v.24,l¡84 



/ 



r 



v 






.MUEVAS 



PRESIDENCIA 05E XA T9SÍCION 

COMITÉ FEDERA!. ©E 
RADIODIFUSIÓN 

Licitación Publicad? 0M^4 
Apertura: Miércoles '26 ríe enero de 
' 1984, a las 16 huras. 

Referencia: Adquisición e impresión 
tfle carpetas, planillas y 'legajos de per- 
sonal. 

Informes: Pliegos, consultas y presen- 
tación de ofertas .COMFER, Suipacha 76o 
55? piso, Departamento Contrataciones, 
iCapital Federal, días hábiles de 13 a 
1S horas, ._., aA 

6.171 TP 910 v. 18 1,84 



Secretaría cíe información Pública 



'Cointiii<To en 'feíe 'de la Armada 

PREFECTURA NAVAL 
ARGEM1NA 

Llámase a Licitación pública N-' 021 04, 
cuva fecha y lu?ar de apertura se fijan 
para -el día 6 de marzo de 1984 a la¿ 9 
horas en la División Contrataciones. Av. 
Eduardo Madero 235, 7"? piso, Capilla 
Federal para contratar les trauajos de 
'construcción de uña nueva 'dependencia 
pai-;t la Subpvc feo tura Paso de la Patria. 

■LJsrar de 'retro de pliegos: .División 
'Cv ti trataciones, de lunes a viernes de 8 
a U 'horas. 

Vaior de; pliego: Mil ochocientos p.'sos 
¿-.'-¡íeñ tinos t$a 1.800). . 

Presupuesto oficial: Un milón ocho- 
cientos m : l peses argentinos <Sa 1.EO0-OQÜ». 
<e. ■Ti 11 NP 414 v. 612.84 



4'RElECTURA NAVAL 
ARGENTINA 

Llámase a Licitación Public. N* 02!> 84. 
c\iya iecha y -luiar de apertura so fijan 
para el día 1 ? da febrero de 1984 a las 
9 30 horas 'en la L)ivis:ón Contnitaciones, 
Avda. Eduardo atadero 235. *í« p-so, Ca- 
pital Federal 'para contratar el servicio 
ñz provisión de -agua potable a 1» Esta- 
ción de Practicaje Recalada (Km. 210 - 
Canal Indio - Río. de l a Plata) desde 
■Puerto de Montevideo <*R.-O.TjV) o puertos 
argentinos. ^. . . 

"Lugar de retiro de .pliegos: División 
'Contrataciones, 'de lunes a 'viernes, de 

8 a 13 horas. . 

-e. T7|l TST' 415 v^i.1.84 

,P-R£F.ECTÍIRA NAVAL 
ATC-CENTÍNA 

Llámase a Licitación "Publica N? 023 34, 
xüya -fecha '-y lugar :de apertura se fijan 
•pava *el -día 1° l de febrero de 1984 a las 

9 'horas 'en la División -Con tratado ríes, 
Avda. Eduardo "Madero 235, 7<? piso, Ca- 
pital Federal, .para contratar los servicios 
.-oe traslado de Prácticos desde -el. Puerto 

de Montevideo -íR-COO.) a la Estación de 
M-ract'caje Recalada y desde el Aeropuer- 
to ''de Carrasco hasta J el Tuerto de Mon- 
tevideo en la República Oriental del Uro- 

t,u^y. 

Liigar ile retiro de pliegos: División 
Contrataciones, üe 'lunes a viernes, de 8 
a 13 horas. ^ g ^ y ^.^ 



DiRífcCfON GENERAL 
IMPOSlT.k> A , 

Llámase a Licltót;™ F «^™ ^ .9 84 
por el servicio de &*^T/1 SÍ ™ 
para guillotinas de propK^.^.f^ °': 
recclún General, hasta el 3 I -» de « llcIf,mbrtí 

de 1984 " . ^ - efec- 

La apertura de las propuestas^- ^ l ^ 

tuar¿-el día 23 de enero de 1984,-v* ,<,!l 
15 horas. . ,. 

Para retirar pliegos fle condiciones c"" 
rigirse a Paraguay 1237. 2? piso Buenos. 
Aires, debiéndose entregar las pi opuestas 
en el mismo domicilio, 3er. piso. , 

e . 171 N ? 4'i0 v. 181.S4 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE ADUANAS 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
Llámase a Licitación Pública N? 47 84. 
por el servicio de -mantenimiento del 
eauiDO fotocopiador Canon NP 200, N- 
de inventario 56.210. a partir del libra- 
miento de la orden de compra hasta el 
3 1 12 84 
'Apertura: 23 de enero de 1984 a las 

16.30 horas. .,„,,. 

Retiro de pliegos: Sección -Contrata- 
ciones, Azopardo 350, tercer piso. Capi- 
tal Feder:u, de lunes a viernes de 13 a 
18 horas. ^^ n? ^ V _ 181M 

Secretaría de AgrícüIWiríi 
y Ganadería 

DIRECCIÓN G^ÉNtRAL feE 
ADMINISTRACIÓN 

Licitación Pública N'-' 8|84 
Expediente N» 9-66G|83 

Llámase a Licitación Pública para el 
día -21 de enero de 1984 a las 1*7.30 lio- 
rus para la previsión de diarios y re- 
vistas por el período f due abai'ca desde 
la recepción de la 'Orden tfe Compra 
y hasta el '31 de diciembre de i98í. 

El pliego de condiciones se encuentra 
a disposición 'de los interesados <c"ri la 
Dirección General de /Administración — - 
Dfpar-ta mentó Compras .y SirtMnistres: 
Paseo Colón 982. 2? piso, 'Oficina 221. 
Capital Federal, en el liorario -de .12.30 
a 19 horas. e . 17 j N , 4 22 v.l8¡i;84 



EMPRESA NACK ^^/** 1 
TELECOMUXICAC'K^ 1 ^ Vi ^ 
Licitación Pública N~* OJil .** 

•Apertura: 8 2 84. 

Hora: 8.30. ^ 

-Pliego: Sa 30. - 

Adftuisicióii de módulos para bloque3 

terminales. 
Informes y Venta de pliegos. Avenida 

La P-lata 1540, piso !s<>, Capital Federal, 

Horario: 8.30 'a 14.30 horas. 

e.17,1 N^ 426 v.25.i;G4 

MÍNIST-ÉHIO DE TDXíC¿OqH¡ 

UXÍ>ERSIDAU NAÍIOXAL 
DE CÜ YO 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE OBRAS 

' 'Expte. N« 2U.390.83) 

POSTERGACIÓN 

Postévgase par a el rfía CO de febrero 
de 39C4, a las 11) horus.^a a¡i:r:urn de 
la licitación pública para t^t atar la 
•üjjcdción -pe l» obra: M'.'mtoza',- Con tro 
-Universitario, -'Pavlinpntaclúei c rJüito^ .se- 
cundario. 4f\i. etapa. 

Sistema (inejecución: "un'd^d de me-\ 
dida '. 

Pvc.-upúesto eí.icial: $n. 2.-706.907. 

Valor de la carpeta: S a 1.500. 

Garantía de licitación: $a 2-7.0(19,07. 

La& cct petas con la documentación se 
■en'cii'Ktr.Vn a disposicióh de -Jos -interesa- 
dos en ia Dirección General de Otras 
CCi..iiro L*"nivéi5Í-tar;o. Edifico de la Fa- 
■culiü^i de "Ciencias Médicos S&tor 8. 
piDina baja. Pai-que General San Mart-.n, 
Meiidcía), donde se í'éaliz&iá la apertu- 
■i'a 'de íá c iM'Opjéstas &". ; dia y noiu indi- 
cados. 

-e. lí 1 N<? 42-7 v. '6!2;84 

V SE3ttfi?D&® «e>C^AL 



iPTÍEFECTfRA INAVÍiL 
ARGENTINA 

Xiámase a Licitación Pública N? 02ÍÍÍ4, 
" t iv-2 fecha y -lugai- -de apertura se f:jan 
pira el día 26 de enero de 19B4 a la-s 
10 horas en la División Contratación^, 
Av^a Eduardo "Madero Í235, "7^ piso. Ca- 
piici federal, para contratar el s&rVicio 
•le mantenimiento .aaual de balsa.s sal- 

"íúrar de retiro de pliegos: División 
CoiiiTiila'eloncs de lunes a "viernes, de 8 

]3hGraS ' e. 17HW417v.13:J.S4 



LS 83 TV <GKRXL 9 
Ijicltación FiVblica "V? **!Sa 

Aptrtui-a : 11 horas. 

Detalle: -Por ¿a .cou'ti-a-tftcion 'de r>e- 

■Periodo: 311|84 al 3L'1S$4 :de los si- 
:gin>ntcs riesgos: Incendio, robo, auto- 
motores, resjonsabilidad civil. 

Para inspección Üe -JnstalaciDnes y ve- 
rü'icación de riesgos -dirigirse a Gelly 
3JT7B Capital Federal, desde «1 i6l.S4 
teísta el as.1'84. 
■ c-jn-artar horaTio jiftra inspcccicues 
ILv lando al 801-^892 de 10 a 11 hcr¿s; 
Ofijina de Compras. 

Retn-o de pliegos: En oficina de Com- 
mr-B -desde -el 16,184 de 1« -a 17 horas. 
* ' -e.171 N°411 v.19 184 



^ MINIST£EIO DEL INTERIOR 

DIRECCIÓN WE ,„,.^ 

CONTABILIDAD V FINANZAS 
Ref.: Expemenle Jf» 267,370[84 M.I. 

Llámase a Licitación Pública Kf . ÍÍM, 
«uva apertura se celebrará el día 23 tíe 
entra de ■ 1984, a las 17 horas, con el 
blreto de proceder a contratar la piwi- 
siozi dfc diarios y rc-Yistas con destino a 
e¿^e Ministerio. 

Dicho acto tendrá lugar «n el Depar- 
tamento Compras y Suministros — Di- 
visión Licitaciones, Avenida de Mayo 
760, 3? piso, Capital Federal, donde se 
suministrarán además los respectivos 
pliegos de bases y condiciones. „„,„, 
e.27 1 N ? 412 V.1S1C4 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 

BANCO DE LA NA'CTON 
ARGENTINA 

Llamase a Licitación Rública N<? 3 pol- 
la provisión, instalación y puesta en ?!-■- 
vicio de un sistema teiel'ónico m;-lihi- 
nea-s y sus accesorios, en Sucursal S:»n 
i- dro. cuya apertura .se Kalizirá el día 
13 ,ie febrero de 1984, a las 11 horas. 
en la Gerencia' Departamental de sr.r- 
\Icíjs Genera:^. División Tramitncion 
Se Cuiirnpras. BaTtolomá Mi.ro 320. 3 
; iirio Loe. 310. Capital. 

líü-tiro de püeges, consultas y eniífja 
ú" las pr.|.uestas, en la misma. 

Valor del pliego: $a 200. 

e. 1^1 N 418 v. 1C.1.34 

Secretaría de Hacienda 



■SccTcrariíi de iRecffl^os MíiríAnfos 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN . 

Llámase a Licitación Pública N- -2.5*o- 
,DGA hasta el día 27 de enelo do 1984 
a las 15 -horas para: 

Contratación servicio de refrigerio 
diario para el Personal de la Ex-Sccre- 
■taría de Intereses 'Marítimos, en Sü edi- 
ficio sito en Avenida Presidente Juno 
A Roca 738, Buenos Aires, por el ter- 
mino ele tres (3) meses, con opción a 
otro -período igual, previo acuerdo de 
las partes. . 

Consultas, retiro de pliegos y acto de 
ani^tura: Díoartamento Contrataciones 
y Suministros de Ja -Dirección 'General 
df Administración, Avenida Presidente 
julio A Roca 738, 4? piso, Buenos Aires. 
Pliego: $a 10. Pago del mismo *n Ha- 
bilitación, 4^ piso de dicho eüifino de 
lunes a viernes de 13 a 17 -harts 

e 171 Ní 1 423 v. 18,1 84 



MINISTERIO DE OBRAS , 

y servicios Fusircos 

Stcreiavía de Energía 

AGLA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

SOCIEDAD DEL ESTADO 

Licitación Pública N ? 2 ! 84 
Construcción de Oficinas para la Ad- 
ministración de Personal y Medic.na u<* 
Trabajo en la Gerencia Regional Pata- 
gónica - Trclew — J?rcviACia del Cnu- 

Fccha de apertura: 5 3 £4 a las 10 hs. 

Vaior del pliego: $a -3C0. 

Consulta, retiro documentación en <a 
Gerencia de Compras - Licitaciones, La- 
valle 1554, primer piso, Oficina 107, ca- 
pital Federal, de lunes a viernes de II 
| 16 horas, y en -la Oficina de Compras 
ce la Gerencia Regional Patagónica si- 
ta en Malaspina Norte s'n de la ciu- 
dad de Trelew. 



DIRECCIÓN tlíiXEiíAL 
IMPOSITIVA 

Expediente N> 251.»i2_83 ""Apertujíi* de las propuestas en ln Ge- 

L'úmuse a Licitación Püo.ci ^- ái.84 ij a de compras, LaValle 1554, prancr 

: ir l a provisión 'de materiales y iiK.no _ de * - - ■— -— «-^-—i 

de los trabajos por la rcp¡.wnciuii 



MTSíISTEFíO DE DEfENSA 

DIRÜ'-CIOS GENERAL DE 

COOHD'.iN ACIÓN TÉCNICO 
ADMDÍISIK.VXIVA mMM ,„ 

Licitación FÚMica Jí* í-214;84 

Abertura: 2S de enero de, 1984. 
' Horario: 15 horas. 

Adquisición de resmas tíe paprl p~»ra 
las máquinas f otocopiador?.r 

Retiro de pliegos, consultas e ii.- :- 
mes; Departamento de ConUalacionti. 



z'jra «^ — ..— ^ - ,- .... 

£c c:clorra?o a eíectuar¿e en c. o-.incio 
k:-o en Aven'da -de Mayo 1317. 

t-q apertura de las propuestas í-c efec- 
- 1 2v X el d ; a 23 Se enero de 1984, a las 
14 horas. • . , 

Pa-a retirar plirgo= de erudiciones di- 
liEirse a Paraguay 1237, 2? piso, Buenos 
Ai"r:\s, d-^-óndCíc ent?oc,aT las pvopues- 
taf- en e 1 niifTfo rionvc'Mo. 3er. pi:o. 

e. ^ 1 N 1 ? 419 v. 131 "4 



piso.* Oficina 107, Capital Federal 

* e.17 1 N^ 424 v. 23, 1,84 



■: «s toeunifiíloa Ciue itimrecca ci 
■i t:i)Uvi'tN Oi :=» a A*. m< LA Kt. 

, HMI'A i;<15':N'-''I^'A BLTin te- 
;d«s por tíntenteos y rthllsati>rfn> 

>r el cOcto di esta niiiitií-iii-ióa S 

-r ronionlratloí y siifit icntcmtiilf 
"-f"<líi»lfls a<níro le t'xlo ** tcrrltn 
^n n ¡nnnt («i-tí-Io N" Cn!» Ifll" 1 



Sctrctuvía de Comunicaciones 

EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

Licitación Pública N? 31-P.84 

Apertura: 17-2-84. 

Hora: 8.30. 

Pliego: Sa 30. 

Evacuación de consultas: Hasta l¡> 
días corridos antes de la fecha de aper- 
tura de la licitación. 

ReacondicionamSento del Edificio, Do- 
pósito San Martín, San Martin, Pro- 
vincia de Buenos Aires. 

Presupuesto Oficial: ?a 771.039,14. 

Informes y Venta de pliegos. Avenida 
La Plata 1310 piso 3 ? . Capital Federal. 
Horario; 8.30 a 14.30 horas. 

e.17,1 N^ 425 V.251U8Í 



•Soc-K&nía de -SegtiriAíYd Social 
D*R«5C?eroN Ñací^sal imb 

totptíáitíft'te N" 78S- f M5546"51iÍÍ8 

jL>árnase a Licitación Pi'iblica >í ? 28'*% 
para el día 25 de enero de 1ÍÍ84, & lite 
li. "Iteras, ; a fin de logJ'ftr "la contratemos 
del servicio de manten 'mi coto para má- 
cjuíiirt-s de 'escribir y de calcular !para tA 
aTio íflfi*. . . 

El acto de apertura 'di las 'oleínas toTh- 
drá lugar en el DptO. Contrataciones, si- 
to ■tai la 'calle Bartolomé -UTitre N n 1340, 
.■piso 5^, Capital Federal, doiVde puede 
contúr-íüVüc páía <ei i"Ctiro 461 'piloso de 
bases e informes. 

e. Í7|i ti» 428 v. 18,1,34 

DIRECCIÓN NACIONAL DÜ 
RECAUDACIÓN 9PfcKVIS*ONAL 

Esp*dk;Wte N^ 783^(Wí;fií)l5^í)8 

Llámase a Licitación Pública ^° 29;84 
para r el día -27 de enero cb 19^4, ^ las 
-10 horas, a íih df legrar la -adquisición 
de monoelementos pava máíiuinas ^e ■es- 
cribir eléctricas. 

El acto di apei-tn a '<-> :^:> ofertas ten- 
drá lugar #i\ el Drpavt.imon'.o Contrata* 
clones, ^sito en la czl> Bartolomé Mi ti* 
"N 6 1340. 5" piso, cap-lal Fcd-rral. dondft 
ptir-ie-concun-Irí: 1 para el ívJ/odfi plte¿d 
■de basvs e iníorrnes. 

c, l'7'l V 4*"9 v. 19;i¡8* 

caj\ TkaCMínai, m: i*rí5vísi«n 

PAñA *X PERSONAL DEL ^ÍSTADO 
Y SERVICIOS PCHLICOS 

Licitaron Pública N? -íí 84 
Exped^nt-i N^ 6.0ÍI9.01Í) 1 

Llámase a Licitación PúIiUca N<? 5'C*. 
para el día 23 de enero de 1984 a Css 
14 horas, para el alquiler de tres (3) 
fetocopiadoras durante el periodo del 1.2 
al 317¡34. 

Por pUejo ü.-í Ct>rtt: 'cienos y aemas 
aclaraciones dirigirse a: Departamento 
Contrataciones y Gestión Paa'imólnal. Di- 
V'sióh 'CohtralAíioiies de -liienes y Ser- 
vicios. RivadaVia 1745 5? pxo, Cp.pítol 
Pc-derai. deníi'O drl horario de li a 18 
horas 

e. i?;i N- 1 43o v. is;i;s4 

INSTITUÍA DE ÑlittVtCSÍiS 
SOCIALES BANCARIOS 

R.X.Ó.S. Ni" 5-0010 
Actuación N? 100-03U-83 
tjámase a Licitación Publica W 6, pa-^ 
■:a <el día 31 de eiiiro de 1-904. a las once 
horas, para la adC-ú^Ción de íhst'd'.hch- 
tal odontológico. 

Pliego de condiciones e informe 1 ; en el 
Departamento Compras y suministros, Lr- 
fcertad 731. 7° piso, Capital. 
VfiiOr del pHar ; o: Sa 270. . 

P 17 1 N" 4"?! v. 1*» 1"4 



MttJlSTÉRlÚ DE gALÜÜ 
V ACCÍON SOGÍAL 

Secretaría <le Salud 

INSTITUTO NACIONAL ^^ 

REHAÜt LITACIÓN í*;4ÍCÍ>t !HKA 
DEL SUR 

Lt'Amase a Licítatlún Prtbhv-i . N'. ¿84, 
fiji'a el día 3 del mos de íebí to «• 
ii)8i a las XiM lis. »mu subVcüüf las i&* 
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fcesidades que a continuación se detallan: 
Renovación techos de depósito con des- 
tino al Instituto Nacional de Rehabili- 
tación Fsicofisica del Sur. 

La apertura dé las propuestas tendrá" 
lugar en la Ruta 88, Km, 4, C. e. N?' 
598, Mar del Piata debiendo dirigirse pa- 
ra pliegos e informes al citado Servicio 
y¡o Dpto. Contr. Secc. Contr. Centraliza- 
da, Defensa ¡92, 49 piso, Oficina' 4131-, 
Buenos Aires. 

e.l7|l N? 451 v.26!1|84í 



Secretaría de Desanoílp 
Humano y Familia 



solicitar pliegos de bases, y condiciones 
e informes, de lunes a viernes, de 8- a- 
13 horas y de- 15 a 19 horas), en presen- 
cia de los interesados que concurran, la. 
apertura de las propuestas presentadas- 

para la- Licitación Pública- N? 37^84; 

'Adq, de impresora, duplicadora de me- 
sa, solicitada por la Div. Estadística". 

e. 16|1 N9 352 v. 17[1|84; 

MBMISTERíO: DE RELACIONES: 
EXTERIORES Y CULTO 



DEPARTAMENTO DE 
CONTRATACIONES 
Y SUMINISTROS- 

Expediente N* 52.162J83 

Llámase a Licitación Publica -N? 57f8*- 
para el día 26 de enero de 1984 a las 
14 horas, con el objeto de- contratar el 
servicio de peluquería y pedicuría, con 
destino al Hogar "San José- y Anexo San 
Cayetano", J. M. Campos 1801, Villa Za- 
gala, San Martín; Provincia de Buenos- 
Aires; Pabellón Residencial de Ancianos- 
"José León Suárez", Avenida Márquez y^ 
9 de Julio, José León Süárez Provincia-- 
de Buenos Aires; Hogar ,; Pedro Andrés 
Benvenuto", Ruta 7, Km. 49, General 
Rodríguez, Provincia- de Buenos Aires; 
Hogar -'General Nicolás Leva-lie", Riva-- 
davia sjn, Lago- Epecuén ; Caxhué, Pro- 
vincia de Buenos- Aires-; - Hogar "Bernar- 
do y Juana E, de' Carnear?',- Avenida 
San Martín 83; Adolfo; G. Chaves; Pro- 
vincia de Buenos Aires? Hogar- "Juana 
Sarriegui de Iethilar-t'.'^ Güemes y Ave- 
nida lethilar-t, Concordia, Provincia de 
Entre Ríos,- para* cubrir las necesidades 
correspondientes al' ejercicio' 1'984. 

El pliego dé condiciones coh\ las. espe-- 
cificaciones, se encuentra a disposición 
de los* interesados eh' el Departamento 
de Contrataciones- y Suministros; Defen- 
sa 120, f¡9 piso, Oficina 6039, Capital 
Federal donde tendrá lugar' el acto de- 
apertura . 

e.17,1 Nf 432 v,18|l¡84 

DEPARTAMENTO RE- 

CONTR ATA CíONFS' 

Y SUMINISTROS 

Expediente N? ZZSnn'pS: 
Llámase a Licitación Publica N<? 60|84, 
para el día 26 de enero de 1984> a las 
15 horas, con el* objeto^ de- contratar- el- 
servicio de transporte- escolar,- con des- 
tino al Instituto "Domingo Faustino 
Sarmiento",- sito en Provincias Unidas* 
1601, San Justo, Provincia de Buenos Ai- 
res, para cubrir las necesidades corres- 
podierltes al ejercicio- 1984'. 

El pliego de condiciones con las espe- 
cificaciones, se encuentra a^ disposición 
de los interesados- eii'el Departamento 
de Contrataciones y Suministros, De- 
fensa 120, 6<? piso, Oficina- 6039; Capital- 
Federal, donde tendrá lugar' ei acto"- de 
apertura. 

e.l7U W 433'V-.£8[1.¡8# 



DIRECCIÓN. GENERAL DE 
FINANZAS Y CONTABILIDAD- 
Licitación Pública- N? : 13J84; 

. " Llámase- a Licitación. Publica N? 13'84 
paía la: locación de equipos fotocopiadó- 
res? con- destino a varios- organismos. 

Apertura de las. 'ofertas: el día 13. de 
febrero de 1984 a las 14 horas. 

Consultas- y retiro de pliegos: en la 
División Compras y Contrataciones, sita 
en.Avda. Julio A. Roca 721, Capital 3er.' 
piso, oficina 308; en. el horario de'U-a-' 
17 horas; lugar donde se efectuará la- 
respectiva apertura. 

e-. 16|l- Ni 353' v. 25UÍ84* 



COKG3ESO DE, lA ttA&OÑ 



BE&LrOTECA DEL CONGRESO^ 
D& LA NACIÓN 

DIVISIÓN CONTRATACIONES- 
Licitación Publica N? 20J84. — Servi- 
cio de desratización y desinsectación: 
Período enero-diciembre de 1984. 
Apertura: 26-¡i;84 a las 19- horas. 
Lugar de apertura y retiro de plie- 
gos: Hipólito Yrígoyen- 1844; V> pisOí Ca- 
pital Federal en el- horario* de 8- a 20- hs, 
e.l7;l-'N<? 435- V.13¡1¡84 



t 



iCrlír'rfíii'lí-vilP 




PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
Secretaría ele Información &út>Iica- 



LK5 RABSÓ EXCEÉSÍÓIfc 
Llámase a Licitación Putí-iitíá N? i]M' 
¿tara la reparación de una válvula dé 
transmisión tipo 3CX-2CÍ.ÓÓ0-H3: 

Consultas y retii'ó dé pliegos: .Arena- 
les 1925 ,1? piso, oficina Compras, Capi- 
tal, días hábiles de 16 .A 19 horas. En la 
misma, apertura él 25|l¡84, a las 16 hórás\ 
$a 24& e. ic;i N^ 1 Ó7.39á' V. 17|1|'8Í 



MINISTERIO DEL l^ÉMÓñ- 

POLICÍA FEDERAL 

ARGENTINA - '* ' 

Fíjeso el día 24' de enero de l'&fá, ti- 
las 10 horas, para que tenga lugar eri la- 
Superintendencia de FSnañaás, L%«HÍÍri' 
Contratación eñ. calle R'ivadavia \$m",- tri- 
so V>, Capital Federal- (donde- sé $táés%, ' 



MINI£2PERI©\ DE. I5E"FEIST$# 

EJERCIDO ARGENTINO- 

DIRECCIÓN- GENERAL DE- 
FABRICACIONES MILITARE^- 
Fábrica Militar de Pólvoras 
y Explosivos- "VM" 
Villa Marta - Córflfcba 
Licitación Pública- de 
Compra N? OSIS* 
Fecha; de apertura: 28- de enero de 1984^ 
a ; las 16'¡ horas: 

Por 3a¿ provisión' de 930:000^ litros de 
alcohol etílico, sobré camión tanque en 
FMPE "VM", Villa María, Córdoba. 

Consultas y Retiro de pliegos: en Fá- 
brica Militar de Pólvoras y Explosivos 
"VM", Villa María, Córdoba o en Sede 
Central Av. Cabildo 65. Buenos Aires: 
Valor del pliego: £ 500,00 

e. 16¡1- W 3S8 v. 25|i;B* 

Comando sñ Jete del 1 Ejército 

EJÉRCITO ARGENTINO 

COMANDO DE INGENIEROS 
Licitación Pública N* 1.001J84 

Apertura: -25 dé Eriero de 1934, — Ho- 
ra: 10. 

Lugar: Carlos Fellegrini 91, 1er. Piso, 
División' Administrativa, Capital Fede- 
ral, 

Destino: Comando de Ingenieros. 

Objeto: Provisión dé Azúcar y Yerba 
Mate desde el 1? de febrero al 31 de di- 
ciembre de 1984, con- destino al perso- 
nal Civil y Soldados. - 

Informes : En el Comando de Inge- 
nieros — Departamento Contaduría — 
División- Administrativa), Carlos Pellegri- ■ 
ni 91, l'er. Piso, Capital' Federal. 

. e. 9)1 N<? 187 v. 18|l¡84- 

EJERCIDO ARGENTINO 
COMANDO DE INGENIEROS 
Licitación Pública N^ ÍMZ'M 
Apertura: 26- de enero de 1984. Hora: 
9.30. 

Lugar: Carlos Fellegrini- 91, 1er. piso; 
División Administrativa, Capital Federal. 
Destino: Comando- de Ingenieros. 
Objeto: Provisión de leche pasteurizada 
desde el 1 de febrero- al' 31 de diciembre 
dé 1984] con destino al personal Civil y 
Soldados. 

Informes: En el Comando de Inge- 
nieros; . Departamento Contaduría, Divi- 
sión Administrativa, Carlos Peliegrini 
N? 91, 1er. piso, Capital Federal- 

e. 10|1 N<? 227 v. 19|li84 

EJEItCITO ARGENTINO 
COMANDO DE INGENIEROS 
Licitación PúWica N? 1.0€&¡84 
Apertura: 25 de Enero de 19S4, — Ho- 
ra: 9. 

■ Lugar: Carlos Fellegrini 9-1 — 1er. Piso 
— División Administrativa, Capital Fe- 
deral. 
Destino: Comando de Ingenieros. 
Objeto: Provisión de Pan francés des- 
de el. I 9 de .febrero al 31 de diciembre 
.dé 1984, con destinó al personal Civil 
y Soldados. 

. Informes: En el Comando de Inge- 
nieros — Departamento Contaduría (Di- 
visión Administrativa),, Carlos Peliegrini 
91, lér. piso, Capital Federal. 

e. 9|1 N? 180- v. 1811,84 

EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE INGENIEROS 
Licitación Pública N<-' 1.003 
Apertura: 2G- de eneró- de 1984. ííova;- 
10.30. 

Lugar: Carlos Pellegrini 91, Icr. piso 
División: Administrativa, Capital Fcdcrai- 
DestiTio: Comando de Ingenieros. 
Objeto: Ártend amiento- de toalleros 
automáticos desde el- 1? de- febrero al 31 
dé diciembre- de- 19Ó4, para los baños de 
Damas y Caballeros: 

Informes En el Comando de Ingenie- 
ros, Departamento. Contaduría (Dívís-ó-= 
Administrativa), Carlos PeUtgririi 91, lor. 
piso, Capital Federal. 

. t. 10|1 N* 22fi vi 19,1 ¡tó : 



EJERCITO ARGENTINO 
DIRECCIÓN GEN-ERAL 
DE FABRICACIONES- MILITARES: 
Establecimientos Altos 
Hornos ZapJa 

Estación Gral. M. N. Savio 
Pálpala — Jujuy 
Llámase a Licitación Pública N' 2 J 84; 
para el día 17 de Febrero de- 1984,' á 
las 15 horas por: "La ejecución del ta^ 
11er de Mantenimiento, y Servicios;- Ge- 
nerales en. Centro Mina Puesto Viéjp. de 
este Establecimiento Altos- 'Hornos 2a- 
pla". 

Valor del oliego: $a SOOiOO.- (pesos; ar- 
gentinos ochocientos). 

Lugar de apertura Establecimiento- \l 
tos Hornos Zapla, Sección. Compras. 

Por Pliegos de Condiciones^ dirigirse- su- 
este Establecimiento a la Dirección Ge- 
neral de Fabricaciones-. Militares — Ca- 
bildo 65. — Buenos. Aires. 

e. 9J1" N? 185. v. 18flfW- 



MINISTERIO DE EC.OKOMLS 



Comando en Jefe d& la Armadíi 

PREFECTURA NAVAL' 
ARGENTINA 

Llámase a Licitación 1 Publica N?- : 02ÍK84; 
cuya fecha y lugar de apertura se fijan 
para el dia 9 de febrero- de- 1984- a-> las; 
10 horas en la División Contrataciones, 
Av.- Eduardo Madero 235 f 7? 'piso. Capi- 
taí Federal; para contratar la- adquisición 
de uniformes de paseo, (verano), para 
marineros, gorras; plásticas, cintas- para- 
gorras, rabizas, corbatas y- bolsos de tela. 
Lugar de retiro de pliegos: División 
-Contrataciones de lunes a viernes- de-- 3 a 
13 horas. 

e. 12J1 N? 288 v. 23¡1¡84* 

PRlEFECTÜRA NAVAL 
ARGENTINA 

Llámase a Licitación Pública N? 019*04; 
cuya fecha y lugar de apertura. se fijan: 
para el día 9 de febrero- de ■ 1984 a las 
9.30 horas, en la División Contrataciones 
Av. Eduardo Madero 235, 7? piso, Capitaí 
Federal; par a contratar lá adquisición dé 
uniformes paseo (invierno) para marine- 
ros. 

Lugar de retiro de pliegos: DiVlsiín 
Contrataciones de lunes a viernes dé 8 a 
13 horas. e. 1-2] 1 N? 289 v. 231181 

PREFECTURA NAVAL ' 
ARGENTINA- 

Llámase a Licitación Publica N$ Ol^Bá, 
cuya fecha y lugar de apertura- se. fijan 
para el día 7 de febrero de- 1984' a las 
9 horas- en la División- Contrataciones,- 
Av. Eduardo Madero 235, 7? piso, Capi- 
tal Federal; para contratar la adquisi- 
ción de muebles necesarios- para el ámo- 
blamiento total del edificio que se cons- 
truye en ;*Ensenada". La Plata, Pcia. de 
Buenos Aires, destinado a la Estación de 
Practicaje "La Plata". 

Lugar de retiro de pliegos: División 
Contrataciones de lunes- a viernes- de 8: 
a 11 horas. 

Valor del pliego: Novecientos- pesoy ar- 
gentinos (Sa 900). 

c. 9]1 N<?* 189^ V. 18¡1¡8Í 

PREFECTURA NAVAE 

ARGENTINA 
Llámase a Licitación Pública N? 009'84; 
cuya fecha y lugar de apertura se fijan 
para el día 7 de febrero de 1984- a las 
10 horas en la División Contrataciones, 
Av. Eduardo Madero 235, T? piso, Capital 
Federal; para contratar el servicio de 
mantenimiento ■ radióeléc trico de los 
Guardacostas tipo GC-64 y GC-2L Lynch 
y GC-22 Toll. 

Lugar de retiro de pliegos: División 
Contrataciones de lunes a viernes de 3 
a 13 horas. 

e. 9(1 N* 188 v. 18,'i;34 

PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA 
Llámase a Licitación Publica N?- 018184, 
cuya fecha y lugar de apertura se fijan 
para el di a 9 de febrero- de 1984 a las 
9 horas, en la División Contrataciones 
Av. Eduardo Madero 235, T> piso, Capital 
Federal; para contratar -l a adquisición 
de uniformes de rutina, zapatos y cih- 
l yrones. 

Lugar de retiro de pliegos: División 
Contrataciones de lunes a viernes- de Sr a 
13 horas'. 

e- 12|1' n? 290^ v. 23-[l¡34' 

PP.SFECTTRA NAVi&t 

ARGENTINA 
Llámese a Licitación Pública N? 1¡84 
cuya fecha y lugar de apertura se fijan 
para el día 24 tic enero a las 11 horas 
en la División Contaduría de la Escuela 
de Prefectura "Gral. Matías de Irigoyen' 1 , 
Aristóbulo del Valle y Rivadavia, Zara- 
te. Provincia de Buenos Aires, a los efec- 
tos de contratar la adquisición de ocho- 
cientas <C00) cargas de gas licuado en 
cilindros de cuarenta y cinco (.45) kilo- 
gramos. 

Lugar do* retiro de pliegos: División 
Contadurin, Escue-a de Prefectura Naval, 
Aristóbu T o oel Valle y Rivadavia, Zarate, 
Provincia de B-*:*ios A'res, de lunes a 
viernes ce 8 a 13.C0 horas. 

e. 10,1 N? ¿78 v- 17|1¡34 



DlUÍ^CCrON- GENERAL DE 
CDNTABIBIBAB Y SERVrCIOS 

Llámase a Licitación Pública N? 20.25J; 
para la provisión de diarios y revistas, se- 
gún e-ipociTcacioues- del pliego. 

Para retiro, de^ pliegos-, y, consulta, dil'iv 
gtrse al Departamento Contrataciones * 
Sumiiiistros\ H. Yrigoyen 250, 7? pisqí 
oficna 724, Capitaí, en días- hábiles: d» 
13 a 13 ■ horas? : w? 

La apertura de las propuestas se real- 
zara el día 24: dfe enero, de 1984 a 'aa 
i4 ; co horas, en la oficina indicada ante> 
nórmente, en presencia de autoridades- e. 
invitados. 

e. 1«H; W 383: v. 17J1J94- 

BANCO DE LA NAdOl* 

Llámase a Lteitación" Publica- para m 
ejecución de los- trabajos de reparación- 
general y pintura- e Instalación- tem«í* 
mecánica eti' la? Sucursal Basa vilvaso ÍEÍ>^ 
tre; Bíosd.. 

La apertura- de, las- propuestas; se--reaIS¡ 
zara el día 6~ de febrero, de 19SÍ a liEííB ; 
15 'horas: en la Subgerencia <íe Arquite<St> 
tura, Callao, lor 3er. piso, Capital Pede» 
ral.- . 

Retirar documentación en, Ja citada de* 
pendencia y eh" las Sucursales Cóncordflf 
y Basavilbaso. (E.R.). 

Valor dé-I pliego: fe 300: 

& lett Ni- 357- V; 17)11» 



BANGO? NAetCtNAL. 
BE: JjRs^ltíWhílO- 
Licitación Pdblica N? 2\ist 
Servició' de linotipia, año 1984. 
Pliegos: Podrán retirai-se en División 
Licitaciones, 25 de Mayo 145, 4? p„ Q&. 
455; Capital, de 10 a 16 horas. 

Apertura: El. 25|1|84 a las 11 horas ea 
el lugar indicado precedentemente. 

e. 16jl NP 359- v. 18)l|at 

BANCO NACIONAX1 
DE DESARROLLO 
Licitación. Pública N? 2[8ír 

- Servicio de linotipia, año 19B4; 

Pliegos: Podrán- retirarse en. División 
Licitaciones, 25 de Mayo 1'45 4^ P Q& 
455; Capital de. 10. a 16. horas. 

Apertura: Él üS.'^a* a las. 11. horas ea 
el lugai- indicádti. precedentemente. 

e. 16;1 N? 360 v. 18)118^ 

Secretaría de Agricultura 

y- Ganadería 

BlftECCrON GENERAL 
BE ADMINISTRACIÓN 

Licitación Pública N* 9'M< 
Expediente N? 41.527j8¿ 

Llámase a Licitación. Pública para si 
día 1? de febrero de 1984 a las ll : hora^ 
para la adquisición de animales bovino^ 

Nota: La apertura, de dicha, licitación 
sfr realizará en la Comisión Eocal del 
Servicio de Luchas Sanitarias, R-ivada-i 
vía 1433, Esquel, Pcia, del* Chubut. 

El pliego de condiciones- se- encuentra 
a disposición de loa interesados, en la 
Dirección General de AdrntnistracióOs 
Departamento Compras y Suministros, 
Paseo Colón 982, 2? piso, oficina 221, 
Capital FederaL en el horario de 12.30 
a 19. 

e. 16jl N$ 362 v. 25|1¡84 

JUNTA NACIONAL DE GRANOS 

DELEGACIÓN SANTA PE 
Licitación Públfra. ?í?- S|S4 

Adquirir masitas dulces y saladas, yer- 
ba mate, té, azúcar y leche en polvo. 

Fecha de apertura: 24 de enero de 1984- 
a las 11 (once) horas. 

Lugar de la apertura: Delegación San- 
ta Fe; Puerto Santa Fe, Casilla de Ca- 
rteo N? 125, C.P.. S00O* Santa Fe. 

Pliegos: Delegación Santa Fe, Fuert» 
Santa- Fe, Casilla de Correo, N? .125, Di- 
visión Administración, Sección Contrata- 
ciones., y Adquisiciones, en el horario' dp 
7 a 13 horas, y en la Gerencia Admi- 
nistración y Financas; División Contra* 
taciones y Suministro^ Paseo Colón Nrcs 
359|79, 2? piso, Capital Federa^ en el 
horario- de 11 » t* horas, en ambos lu- 
gares se les entregarán, sin caigo algu* 
no, previa presentación de constancia 
fehaciente de inscripción en el Registro 
de Proveedores del Estado y Registro 
Industrial de la Nación; para este úlíi* 
mo caso, de no' estar inscripto;, deberá 
aclararse por escrito la causa por -Já' 
cual se halla ísento de cumplimentar 
dicho requibitc. 

fe. leí N' 363 v. 17¡1¡&4 

' JUNTA- NACtONAt DE GRANOS 
Llámase a Licitación Pública N? 4|84, 
con el objeto de r.dquirir elementos de- 
laboratorio. 

Los pliegos dj condiciones respectivos- 
podran consultarse y'o retirar eiv lá Ge> 
rencia Administración y Finanzas (DV 
visión Contrataciones y SüministrosiL 
Avda, Paseo Cjlón 359J79, 2?- piso, Caj 
pital Federal, dentro del horario de H 
a 16 lloras, prrvia presentación de: Fo- 
tocopia del Ce' ;:Tic3do de Inscripción «i 
el Registro de Proveedores del Estado-, 
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w Registro Industrial de la Nación; para 
este último caso deberá aclararse por 
tsrrito de corresponder, las causas pol- 
las cuales se halla, exento de cumpli- 
mentar dicho requisito. 
f¡ El acto de apertura de los -sobres y 
lectura de "las propuestas se llevara a 
«abo el día 25 de enero de 1984, a las 
m horas, en la dirección antes mencio- 
nada en presencia de funcionarios de 
$sta Junta Nacional y de los proponentes 
teue concurran. ..,.,., 

* e. 16|1 N? 361 V. 17|1 T ( 84 

JUNTA NACIONAL 

BE GRANOS v 

^tJámase a Licitación Pública N» d'84 
^Bon el otjeto de contratar el alquiler de 
ifcáquinas fotocopi adoras. 
{¡Los pliegos de condiciones respectivos 
nodran consultarse y|o retirar en la Ge- 
Senda Administración y Finanzas (Di- 
*lsiÓn Contrataciones y Suministros), 
*vda Paeo Colón 359|79. 2* piso, Capi- 
Itl Federal' .'ü entro del horario de lia 
^¡é horus. previa presentación de: foto- 
copia del Certificado de Inscripción en 
~" Registro de Proveedores del Estado, y 
;atstro Industrial de la Nación; para 
^etste último caso deberá, aclararse por es- 
crito de corresponder, las causas por las 
duales se halla exento de cumplimertar 
jucho requisito. 

r El acto de apertura de los sobres y 
lectura de tas propuestas se llevará a 
&abo el día 31 de enero de 1984 a las 
^ horas en la dirección antes mencio- 
•teado en nre?encia de funcionarios de 
#6ta Junta N-xronal y de los proponentes 
«me concurran. „,„.„. 

2j^ e. 13'1 N<? 328 v. 24!ll84 

ÍSecrcr«rín fie industria 



sario (Provincia de Santa Fe), en un to- 
do de acuerdo al respectivo pliego de 
condiciones. 

Importe del presupuesto oficial. ?a 
4.702.600. ,.. . ^„ 

Garantía de oferta a constituir: pe^oa 
argentino!! 47.02G. .„. ' 

El pliego de condiciones y especi tica Clo- 
nes técnicas puede ser consultado de 13 
a 18 horas en el- Departamento Construc- 
ciones Navales y Logística < Abasteci- 
miento) de la Dirección Nacional de 
Construcciones Portuarias y Vías Nave- 
gables, Avda. España 2221, piso 1*?. Bue- 
nos Aires. 

Para adquirir dicho pliego, previamen- 
te deberá efectuarse el pago de Sa 200,00 
en Habilitación, planta baja del mismo 

edÍ fÍCÍ °- e. 12jl N° 300 v. 1»;2¡84 

MINISTERIO DE OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Secretaría de Obras Públicas 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

Licitación Pública N<? 10184 del 24 Dis- 
trito para la ejecución de las obras en 
la Ruta Complementaria h <R-40-&ur), 
Tramo' Puesto Fronterizo H? 19 - Rio ae 
la Turba, Sección: Km. 0-Km. 10 (para 
el armado y colocación de alcantarillas 
metálicas, excavación para desagües, al- 
teo de terraplenes, colocación de guarda- 
ganados) en jurisdicción del Territorio 
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas dei Atlántico Sur. 

Sa 372.900. 

Depósito de garantía: $a 3.729. 

Precio del pliego: Sa 7o. 

Plazo de la obra: 12 meses. 

Presentación de propuestas: 26 de ene- 
ro de 1984 a las 14, horas, en la Sede 
del 24 Distrito. Avenida 12 de Octubre 
298 Ushuaia donde pueden consultar o 
adquirir los plie g oS eii|iNp270v ; 24i;84 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Expediente l6ñ95-L-lS«3 

Licitación Pública N* 5[84 para con- 
tratar la adqu sición de Cassettes y cartu- 
chos de cintas de poltetileno y correcto- 
ras para máquinas de escribir Olivetti 
Tekne 7. Precio del pliego: ía 10. 

Presentación propuestas: 16 de enero 
de 1984 a las 13.30 horas, en la Sala 
de Licitaciones, Avenida Comodoro ry 
N? 2002, planta baja. Capital Federal. 

' ^ e 10'1 N? 236 V. 23!1|M 



INSTITVTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

CENDRO DE INVESTIGACIÓN 
'Y .VT^OICIONES DE 
■' TELECOMUNICACIONES 
y (CTMF'Ii¿L) 

f Por o-h^ '8^ días llámase a Concmso 
j *fte precio*; N» 10 ; 84 para la adquisición 
fie* "Tnstrjrr.enta: técnico, analizador de 
Wpectm «rallzador de modularon, ele. 
M Aoertnra: l* 1 de feDrero de 1934 a las 
á* H nofiS f ¿n la Dirección Genera de Fi- 
nanzas Co.npras y Suministros .Mué- 
lete soore Avda. Gral. Paz sntre Alba- 
pklós y C -nstituyentes. Provir <a de Bue- 

rRetírc' de pliegos y presentación de 

trfopuesras en la dirección ind cada, días 

sífiíhilps d n 9 a 12 v de 13 a 16 ho-as. 
qfc&imes cu a ^y^ ^ m y 24 . 11&4 
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ecrciaría de Minería 



YACIMIENTOS MINEROS 
DE AGUA »E DIONISIO 

í Licitación Pública N» 007|BA;83 
/¿Objeto: Provisión de Barrenas mtegra- 

K * 'Presupuesto oficial: $a 1.000.000. 

Apertura: 30184 a la hora 10. 

Valor del pliego: $a 1.000. 

Consultas y retiro de pliegos: Lunes a 
Ciernes de 9 a 12 o de 15 a 17 horas, 
únicamente en Diag. Julio A. Roca 710, 
«.piso, Capital, Dpt^Suministros.^^^ 

V ; 

YACIMIENTOS MINERO» 
DE AGUA DE DIONISIO 

' (Y.M.A.D. ) 
/ Licitación Pública N* 008|BA'83 
X Objeto: Provisión de Barrenas integra- 

V^-esupuesto oficial: $'a 1.000.000, 
.Apertura: 30 1|84 a la hora 11. 
.; Valor del pliego: $a 1.000. 
^'Consultas y retiro de pliegos: Lunes a 
ternes de 9 a 12 o de 15 a 17 horas, 
■tínicamente en Diag. Julio A. Roca 710, 
& piso, Capital Federal, Depto. Summis- 

^ rOS ' e. 9¡1 N* 197 v. 18¡1|84 

YACIMIENTOS MINEROS DE 
AGUA DE DIONISIO 

Licitación Pública W 01|BA 84 
/ Objeto: Provisión de dos electrocom- 
«resi " - ^p'scionarios. - 
¡a Presupuesto oficial: $a 4.500.000.. 
1 Apertura: 31 1184 a las 11 horas. 
A Valor del pliego: $a 2.000. 
V Consultas y retiro del pliego: Lunes a 
"•ternes de 9 a 12 o de 15 a 17 horas uni- 
damente en Diagonal Julio Argentino Ro- 
nfea 710. 6? piso, Capital Federal, DptO. 
Suministros. e , nil N , 266 v .20;i;84 

't j __— 

l j§iu:. , e< , rHr!r ; ¡i ele Marma Mercante 

mit^CClON NACIONAL PE 
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 

Y VÍAS NAVEGABLES 

DEPARTAMENTO 
CONSTRUCCIONES NAVALES 

Y LOGÍSTICA 
f Prorrógase hasta ei día 19 de junio de 
1984 a las 16 no^as, la fecha de apertura 
Óe nropuesta* de la Licitación Publica 
Jí° 60?0 orogramada para la Conftruccion 
Ae un e f racadero de hormlaón armado 
para el Dique flotante del Dpto Distriro 



Secretaría de Transporte 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N* 1.613,84, paraba- 
ejecución de las obras en la Ruta _ 12. 
Tramo: Paraná Guazú-Ceibas, Sección: 
S a gasturne- Ceibas (puente sobre A? Sm 
Nombre y accesos — obras íaltantes) en 
jurisdicción de la Provincia de Entre 
Ríos. $ a 59.640.000. 

Depósito de garantía: $a 596.400. 

Precio del pliego: $a 12.000. 

Plazo de obra: 5 meses. 

Presentación propuestas: 26 de enero 
de 1984 a las 15 horas, en la &ala de 
Licitaciones, Avenida Comodoro PjNio. 
2002, Plant. "aja^c^l^ra..^^ 

DIRECCIÓN NACIONAL 

DE VIALIDAD ^, nt 

Licitación Pública N* 1.614 84 para -a 

eiecución de Las obras en Ja Ruta . iá. 

Tramo: Paraná Guazú-Ceibas., Sección. 

Sagastume-Ceibas (puente sobre A- 

Grande y accesos -^^'íf 1 ^ Entre 
jurisdicción de la Provincia de Entie 
Ríos. Sft 49.820.000. 

Depósito de garantía: Sa Jf 8 - 200 - 

precio del pliego: $a 10.000. 

pin™ de obra: 5 meses. 

P^nfacion propuestas: 26 de enero 
de 1984 a las 15 horas, en ; a Sa.a w> 
Licitaciones, Avenida Comodoic , Py Nro. 
2002. planta baja, Cantal Fed^.^ 

DIRECCIÓN NACIONAL 

. ív«n 'Ruta Prov. 14-La Pampilla (con- 
SSclS de servicios para trabajos va- 
S5S? en jurisdicción de la Provincia de 
Córdoba. Sa 444.900. , ., , , . Q 

Depósito de garantía: $a 4.449. 

precio del pliego: $a 90. 

Plazo de obra: 3 meses. 

Presentación propuestas 27 deeneio 
a* 1QR4 a las 11 horas, en la aeae a^i 
Sf ¿ffirito. Avenida Poeta l Lugone» lt¿ 
Córdoba donde pueden consultar o 
quirir los pitacos^ ^^ ^ 233 y M(1 , 84 

DKRECCION NACIONAL DE 
VIALIDAD n Diñ „ 

Licitación Publica J.' ."«'¿^n 
trito para ^ ejecución de } la^oma,^ 

¿ !?a«. ifm 10 000 Km. 20 (armado V 
5S£Í36„ K Sí ^aSarillas^ metal^ ex : 

Sonaí L Tierra del Fuego, Antmtida e 
Islas del Atlántico Sur. 

Sa 375.200. „-, 

Depósito de garantía. Sa ¿.to¿. 

Precio del pliego: $a 1:»- 

Plfizo de la obra: 2 meses. 

Presentación de ft°P»«t¡%f £ gSe 
ro de 1984 a las 14 hoias en la ^ 
rifl 24 Distrito. Avenida 12 ae ,J 5->"" 1 = 
298 UshSíia donde pueden consultar o 
adquirir los P lie S° s ¿_ ull N? 268 v.24;i;84 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 

uStactóS PÜWica N^ 9184 del 24 DisUj- 
to para la ejecución _ de las obias en 1.. 
Ruta Complementaria h ( ^;^ °""- 
Tramo- El Salvador - Arroyo HctminiU, 
Sección: Km. 0. Km. 3 (para la provisión, 
carga, transporte, descarga y distribución 
de ripio) en jurisdicción del Territorio 
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur. 

Sa 376.900. 

Depósito de .garantía: Sa 3.7t>9. 

Precio del pliego: Sa 76. 

Plazo de la obra: 2 meses. 

Presentación de propuestas: 26 de enr- 
i¿ de 1984 a las 14 horas, en la Seu ■ 
del 24 Distrito. Avenida 12 de Octt-brc 
^8 Ushuaia donde pueden consultar o 
adquirir los plie^ y ¿ 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD , , nj „■ 

Licitación Pública N<? U[84 del 24 Dis- 
trito para la ejecución de las obras en la 
Ruta Comp "h" (R-40-Sur), Tramo: El 
Salvador-Rio Aviles, Sección: Km. 10. 
Km 13 (para la provisión, carga, trans- 
porte, descarga y distribución de ripio) 
en jurisdicción del Territorio Nacional 
.de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de! 
Atlántico Sur. 

Sa 376.920. 

Depósito de garantía: Sa 3.769. 

Precio del pliego: Sa 76. 

Plazo de la obra: 2 meses. 

Presentación de propuestas: 26 de ene- 
ro de 1984 a las 14 horas, en la Sede del 
24 Distrito, Avenida 12 de Octubre 298, 
Ushuaia donde pueden consultar o ad- 
quirir los pliegos. ■ 

e.ll;l N<? 272 v.24]l84 



DIRECCIÓN NACIONAL ^ 

DE VIALIDAD 

Lictac^ón Pública N» 3'í4 del 22 Distri- 
to para la ejecución de las obras en a 
Ruta 86. Tramo: Misión Tacaagle - ViUa 
General Güemes; Sección: 1.434, Km- 
1 462 f movimiento de suelo para retuer- 
zo 1* terraplenes) en J™isd£(ion de I» 
Provincia de Formosa. Sa ¿.»8d.iau. u- 
pósito de garantía: $a 28.831,80. Precio 
del pliego: $a 600. Plazo de ojra: 8 me- 

ses 
■ Presentación propuesta: 21 de e" c ™ 
de 1933 a las 9 horas, en la Sede del ¿& 
Distrito Prligles 1070, Formosa. donde 
pueden 'consultar ^ adquirir \m ^iegos^ 



% 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE V'ALIUAD 

Licitación Pública N? 3|84 del 2? Dis- 
trito, para la ejecución de la obra en las 
Rutas N* 8 y N? 36. Tramo: Lte.c¡Santa 
Fe-Lte. cSan Luis y Río Cuarto- Alma- 
fuerte Sección: Km. 402-Km. 693 y 
Km 595-Km. 712 (control de malezas) 
en jurisdicción de la Provincia de Cór- 
doba. Sa 450:340. 

Depósito de garantía: $a 4.503,40. 

Precio de; pliego: Sa 90. 

Plazo de obra: 3 meses. 

Presentación propuestas: 27 de enero 
de 1984 a las 11 horas, en la. Sede del 2- 
Distrito, Avda. Poeta Lugones 161 Cór- 
doba donde pueden consultar o adquinr 
ios pliegos. . e itfi n? ^ y 23 1;84 



DIRECCIÓN NACIONAL 

DE VIALIDAD „ „ „, 

Licitación Pública N* Ü84 del 24^ Dis- 
trito para la ejecución de las obras en la 
Ruta N<" 81. Provincia de Formosa. Tra- 
mo- Estanislao del Campo - Pozo del 
Tigre S-":ión: Km. 1.409 - Km. 1-437 
(movimiento de suelo para refuerao do 
terraplenes) en jurisdicción de la Pro- 
vincia de Formosa. $a 2.474.080. Depor- 
to de garantía: $a 2.474. Precio del plie- 
go- $a 500. Plazo de obra: 8 meses. 

Presentación propuestas: 24 de enero 

de 1984, a las 9 horas en la Sede del 2f 

Detrito. Saavedra 115, Formosa, dond» 

pueden consultar o adquirir los P^os 

e 29' 12 83 N? 12.098 v. 1811.04 



DIRECCIÓN NACIONAL 

DE VIALIDAD , M „_ 

Licitación Pública N' 4184 de í ' D¡-- 
trito para la ejecución de la obra en as 
Rutas NP 9 (S), 19 y N' 158, .Ti amo. 
L,te. ctSanta Pe - Córdoba ¡ Sección: KJ^ 
419, Km. 610 o Tramo: Lte. ¿¡Santa Fe 
Córdoba, Sección:. Km. 134, Km 150 y 
Km 225, Km. 335, Tramo: San Fian- 
cSo -Rio Cuarto, Sección: Km. 0. Km. 
288 respectivamente (control d? male- 
zas) en jurisdicción de la .^ovmcia ; de 
Córdoba' $a 445.280. Deposito de gaian- 
tía- $T '4 452,80. Precio del_ plieEo: *> 
90. Plazo de obra: 3 meses. 

Presentación " propuestas : 27 de enero de 
1984 a las 11 horas, en la Sede del ¿ 
Distrito, Avda. Poeta Lugones 161, Coi- 
doba donde pueden consultar o adquntr 

105 Plí - g ° S - e. 10;1 W 235 V. 2311,84 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

• Licitación pública N? i;84 del 2? Dis- 
trito para la ejecución de las ob ras en 
la Ruta N9 8. tramo: Emp. Prov. N^ 4- 
Canals (construcción de un Puente de 
hormigón armado sobre ¿1 canal de de- 
> sagüe de la Laguna La Brava) en juris- 
dicción de la Provincia de Córdoba. — 
Sa 2 043.000. - Depósito de garantía. 
Sa 20 430 — Precio del pliego: Sa 410. — 
Plazo de obra: 1 meses. 

Presentación propuestas: 2i de enero 
de 1984 a las 11 horas, en la sede del 
2? Distrito, Avenida Poeta Lugones 161, 
Córdoba, donde pueden consultar o ad- 
quirir los pliegos. ^ 9[i ^ 2o6 y _ 27 , 1!84 

DIRECCIÓN NACIONAL 

DE VIALIDAD „ „. 

Licitación Pública N* 2|84 del 22 Dis- 
trito para la ejecución de la obie i en la 
Ruta N* 86, Tramo: Misión Tacaaele Vi- 
lla General Güemes: Sección: Km. 1.406, 
Km 1.434 (movimiento de suelo para re- 
fuerzo de terraplenes) en Jurisdicción de 
la Provincia de Formosa. $a 2 846 8*2. 
Depósito de garantía: $a 28.468.42 Pre- 
cio del pliego: $a 600. Plazo de obia. S 
meses. 

Presentación nropuesta: 26 de enero de 
1984 a las 9 horas, en la Sede del 22' 
Distrito Pr ingles 1070. Formosa, donde 
pueden CQOSUUar o»«.!nr los pUe^ 



FERROCARRILES 
ARGENTINOS 

Organismo Central 

Licitación Pública N» 1.220 84 — Des- 
cripción: Adquisición de repuestos para 
Espectrómetro de Fluorescencia «Ra- 
yos X y Aparato - o - Meter y Fade 
— o — Meter. 
Apertura: Día: 16 2|84. - Hora: 15. 
Valor del Pliego: Sa 300. 
Licitación Pública N? 1. 221 84. - Des- 
cripción: Adquisición de útiles de ofi- 
cina. 
Apertura: Dia: 2.2 84. — Hora: 15.30\ 
Valor del pliego: Sa 300. 
Licitación Pública N? 1.222,84. — Des- 
cripción: Adquisición de formularios con- 
tinuos B.B.C. 07072. 
Apertura: Día: 13)2 84. — Hora: 15. 
Valor del pliego: $a 500. 
■Licitación Pública N? 1.223.84. — Des- 
cripción: Adquisición de tirafondos. 
Apertura: Dia: 17¡2|84. — Hora: 15. ¡ 
Valor del pliego: $a 500 
Licitación Pública N* 1.22784. - Des- 
cripción: Venta de Tanino sulfilado, 
Hexametafoslato de sodio y Etilendia- 
mina fuera de uso (total aproximado 
68.000 Kg.). ' 

Apertura: Dia: 14,2 54. — Hora. 15. 
Valor del Pliego: $a 50. 
Ucitación Pública N» 1.228 84. — Des- 
cripción; Para otorgar el permiso de uso 
v explotación para publicidad comercial 
de 337 carteleras propiedad de Ferroca- 
rriles Argentinos para fijación de afiches 
cambiables ubicadas en estaciones Ur- 
banas y Suburbanas y zonas de la Ca- 
pital Federal. 
Apertura: Dia: 23.184. — Hora: 16. 
Valor del pliego: $a 1.000. 
Consulta y venta de pliegos: Gerencia 
de Abastecimiento, División Licitaciones, 
Avda Dr José María Ramos Mcjía 1J0¿, 
ler. piso, oficina N* 115, Capital de lu- 
nes a viernes en el horario de 10.JU tt 
13.30. 
Linea Gral. Mitre - 

Licitación Pública N? 4.206 84. — Des- 
cripción: Placa de presión elástica para 
riel 
Apertura: Día 15,2,84. — Hora: 12. 
Valor del pliego: $a 120. 
Licitación Pública N» 4.214,84. — Des- 
cripción: Lámparas eléctricas. 
Apertura: Día: 16i2 84. — Hora: 11.30. 
Valor del pliego: Sa 125. 
Licitación Pública N? 4.215,84. — Des- 
cripción: Piedra triturada para balasto: 
piedra balasto para capa bateado. 
Apertura: Dia 15;2,84. — Hora: 11. 
Valor del pliego: Sa 140. 
Licitación Pública N« 4.203,84. — Des- 
cripción: Caños y accesorios de acero 
cincado, caños y accesorios para instala- 
ciones eléctricas, etc. 
Apertura: Día: T,2|84. — Hora: 12. 
Valor del pliego: Sa 60. 
Licitación Pública N'? 4.210,84. — Des- 
cripción: Eslinga para levantar contene- 
dores. , , TT , ,„„* 
Apertura: Dia 62 84. — Hora: 12.30. 
Valor, del pliego: Sa 55. 
Licitación Pública N? 4.212|84. — Des- 
cripción: Servicio de llamadores de per- 
sonal Rosario y alrededores. P- O. 
$a 3.285.672. 
Apertura: Dia: 6 I 2'84. — Kora: 11.3*, 
y&lor del pliego;. $a 400. _ 
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Consulta y venta de pliegos: En Avda. 
T>r. José M. Ramos *•-" .-ia 1358, 3er. piso, 
oficina N^ 359, Capital- o en Avda. Al- 
berdi y Las Heras, Portón N'9 i-, Rosa- 
rio, dentro del siguiente horario, en BS. 
As. de ld.30 a 13,30 en Rosario de 7.30 
a 10,30 de lunes a viernes. 
tírtéa? Metropolitana 

Licitación. Pública N^ 00167 84, — Des- 
cripción : Elementos y artículos varios- 
. para limpieza. 

Apertura: Día: 3 1>1 ¡8*: — Hora: 14, 

Valor del pliego: Sa 50. 

Coiisulta y venta dé pliegos: Departa- 
mento Aprovisiona miren to, Oficina Aper- 
tura y Consulta de Pliegos, San Martín 
N? 760, Capital dé lunes a viernes- en el 
horario de 12 a 1& 

tirttea 1 Gral; ftócá> 

Licitación Publica N* F: 10.070. — Des- 
cripción: Zapata de freno de fundición 1 

Apertura: Dld: 30¡1 84. — riora-: Ó. 

valor del pliego: $a 2so. 

Consulta y venta de pliegos: Departa- 
mento Aprovisionamiento, Reihedios de 
Escalada, O'ftciiia Muestrario dé lunes a 
viernes en el horario dé 8 a 13. 
iflVéaJ D. F. Sarniento 1 

Licitación Pública Ñ? M.: 84|23'. — Des- 
cripción: Alambre de acero y plomo. 

Apertura: Día: 251ÍJS4 1 . — Hor-á: 1-3. 

Valor del pliego: $a 50i 

Licitación Pública Ñ? M.: 84 ífr C.C. 
— Descripción: Repuestos para' locomo- 
toras General Motors: A^o^ahííérífcó. 

Apertura: Día: 3l¡l 84. — Hora:: 14 - 

Valor del pliego: $a 50: 

Licitación Pública N? O. 83|18. — Des- 
cripción: Ramal ■ Gorostiaga|Aridev$ón. 
"Levantamiento de vías é instalaciones 
entre Km. 212,600 y Km. 203,340: Pre- 
supuesto oficial: $a 1.066.884. 

Apertura: Día: Í0;2,84. — Hora: 13, 

Valor del pliego: $a> 500: 

Consulta y venta dé pliegos: Departa- 
mento Aprovisionamiento, Oficina de 
Síuestrás y Venta de Pliegos, Bfft'é Mi- 
tre 2973, Planta baja, Capital, de Kiries 
■ Ji ternes e'ií el horario de 12 a 17. 
. Linca Gral. Ui quiza 
■ Licitación Púolica N« 172. — Descrip- 
ción: Rsp. PLocs. D.E. "Gral. Elec- 
tric" (juntas. Anillo retén. Suplemento. 
Junta del tapono. 

Apertura: Día: I ¡2,84. — Hora: 11. 

Valor del pliego: 9a 100. 

Consulta y venta de pliegos: Departa- 
mento Aprovisionamiento, 5' piso, Esta- 
ción Fdco. Lacroze, Capital, de Iones a 
viernes en el horario de 12 a 15.30. 
Línea Gra). Relgrano 

Licitación Pública N? E.C. 04' AK. 
04 i¿S. — D^/cripcióri: Rociamientos ra- 
diales de una hilera de rodillos cilín- 
dncf,:-; eorto; con pista intei-loi' despla- 
zaijlü hacía ambo;; Izaos, serie milimé- 
trica. 

ApSi'tiiír.: Dií,: írü 84. — Hora:. 11. 

Valor dei pliego: §a 900. 

Licitación Pública JN? E.C. 83 AX. 15| 
83. — p.\ ^íipción: Desmontaje, suminis- 
tro c instalación de dos ascensores en 
reemplazo de loz actuales Nros. 4 y 5 
del edificio de oficinas centrales Presu- 
puesto oficial: Sa 1.C00.0G0. Al mes de 
diciembre de 19133. 

Apertura: Día: 6;2 B4. — Hora: 11. 

Valor del pliego: §a 1.000. 

Consulta y venta de pliegos: Sección 
Licitaciones, Oficina Apertura de Pro- 
puesta, Local W 9, Planta baja, de Avda 
áo los Inmigrantes 1950, Capital, de lu- 
nes a viernes en el horario de II a 17. 
Línea Metropolitana 

Licitación Pública N? 0017284. _ Des- ■ 
criación: Materiales varios para cons- 
trucción (cemento, arena, cal, canto ro- 
dado, ladrillos, baldosas, hierro mosai- 
cos, ventanas, puertas, caños, piletas, 
inodoros canillas,, pintura, cable, lámpa- 
ras, etc.). 

Apertura: Di^r 2,2 Cl. — Hcra: 14. 
Valor del pliego: $a 50. 
Consulta y venta de pliegos: Departa- 
mento Aprovisionamiento, Oficina Aper- 
tura^ y Consulta de Pliegos, San- Martín 
K? 760, Capital, C 1 ?. lunes a viernes en 
el horario de 12 a 10, 

e. IG,1 N» 379 v. 18¡1|84 
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AGUA Y EIíDRGlA ELECTKECA 

SOCIEDAD DEL E3TADO 

Gerencia í!c££or:^l Ccyo 
Llái~a£2 a Licitación. Pública K? 8|82, 
ee¿u;ilo Lanado: Por la "Contratación 
de las tareas de limpieza y. mantenimien- 
to do espacios verdes en Estaciones 
Transformadoras San Martín, Guayma- 
llén y Anchorls, dopendis'nte de esta Re- 
gional, por el término de cinco meses y 
medio <F> 1 2) a partir del 15|2|84 al 31( 
7,£4. 

F:c¡¡a d 1 apertura: 6.2J24, a las 10 ho- 
ras . según detalles, exigencias y especi- 
ficaciones insertas en pliego. 

Informes, retiro di ia documentación 
y apertura de propuestas en nuestras ofi- 
cinas de Abasf-'Cimic-nto, sitas en Avda. 
San Martín 322v planta baja, Mendosa, 
e. I3|l N^ 301^ v. 18;1|84 



destino a los diversos servicios de esta 
Sociedad por el término de uñ- Xñ\i (a 
partir «-: 1? dé abril de 1984 al 31 de 
. maí&j de 1985 j. 

Fecha de apertura: ?¡2'1984 a las 8 
liof/as. 

^alo'r de la documentación: $a 300 más 
IÍ7A. Según detalle, exigencias y especi- 
ficaciones ínse-tas en pliego. 

informes- y aperturas de propuestas: 
en nuestras Oficinas de Abastecimiento 
sitas en Avflá. Saú Martín 332, pimía 
baja, Mendosa. 

e. 13)1 N? 34? v. 19¡í¡84 

uibseeretarí-a ele Combustibles 



YACIMIENTOS CARBONÍFEROS 
FISCALES 

Licitación Ffrbtfca Ñ?' 2¡$4 
Contratación servicios de vigilancia, 
área RÍO Gallegos, Provincia de Santa 
Cruz. 

Apertura simultánea eñ Río Gallegos 
(Elcan© 210, Río Gallegos, Provihc'iá de 
Santa Cruz) y Sede Central (Avda. tí. 
S. Peña 1190. Capital). 

Sobre A; Í0'2'U; 10 horas. 
.Sobre B: En fecha a determinar. 
Presupuesto oficial; $a 2.568.6O0. 
Garantía por- validez de oferta: $a 
25.888. 
Vakfí áil pliego: $a 200. 
Informes y pliegos en los lugares metí- 
-Clonados anteriormente; de lunes a vier- 
nes de 8.30 a 11.30 horas. 

e. I3il N» 350 v. 24|1¡84 



YACIMIENTO CARBONÍFEROS 
FISCALES 

Licitación Publica N? i;84: Refacción 
de 7 pabellones y construcción central 
de calefacción con su red de . dist'ribu- 
cióh eh Rio Turbio, Prov. de Santa Cruz. 

Apertura simultánea: en Sede Central, 
Avenida Roque Sáehz Peña 1190, y Ge- 
reíiciá Río Gallegos, Elcafio 210, Río Ga- 
llegos, Provincia de Santa Cruz; el día: 
27-2-C4: a las 10 horas. 

Vaiftr del pliego: $a 1.000. 

Garantía de. oferta: $a 460.000. 

lEtormes y pliegos en los lugares an- 
tes mencionados- de lunes a viernes de 
8.30 .a 11.30 horas. 

e.5[l Ñ? 101 v.25;i;84 

Secretaría de Recursos Hídricos 

EMPDESA OBRAS SANITARIAS - 
DE I, A NACIÓN 

Exitíc. 1S.S03-LP-83 
Licitacián Púnica 

Afíqtij'íilción de ocho millones (8:000.000) 
de formulaiios continuos, en original, 
para .subsistema de impresión de alta 
velocidad IBM-3.800. 

Apertura: E: día 6 de febrero de 1984 
a laS' 15 Eioras en Marcelo T. de Alvear . 
N? 1840 (Capital Pedral). 

Pliegos: En el citado lugar, 

e. 12.1 N? 303 v. 23[1¡84 

E3IPRESA OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 
Espcüisiíte N? 10.070-LP-83 
Adquisición de 90.000 toneladas de sul- 
fato de aluminio líquido al 6 por ciento 
de óxidos útiles. 

Apertura: el 8 de febrero de 1984 'a 
las 15 horas en Marcelo T. üe Alvear 
N? 1840. 'Capital Federal). 
Pliegos: en el citado lugnr. 

e. 13'1 N» 332 y. 241184 

Secretaría de Comunicaciones 



AOÍ'A Y ENEGGIA ELÉCTRICA 

f-OCfFDAD DEL E3TADG 
Gereneía Regíoiíal Cuyo- 

iJámare a Líeitaefón' PlJblrca íf*- 1J8?, 
por la contratación dé vehículos -¿ute- 
mn'nr:> i a^ios íaatom'ó^Des, eam'íuictas, 
cimióii, microómnibus, ruiales, efcc.^ f con 



EMPRESA NACÍONAL 

DE TELECOM U-^^AUíO^ES 

Lieítíieión Pública N? 29-P;84 

Apertura: 3 de febrero ce 1934- — 
Hora: 9. 

Valor- del piiego: $a 70. 

Adquisición de foiuiulano continuo 
'papel anclio para subsistema de impre- 
sión de' alta velocidad). 

Informes y venta de pliegos en Av. La 
Plata' 1540, piso 3* Capital de 8.30 a 14.30 
horas. 

e. 101 N» 232 y. 18¡1¡84 

EMPRESA NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES 
PRORROGA Y MODIFICACIÓN 
DE BASES 
So comunica que la licitación pública 
H* .1-P.64, cuya fecha de apertura esta- 
ba prevista papa e l día 9ÍLS4, a las 8.30 
horas, ha sido prorrogada por modifica- 
' cton de bases para el día 1 de febrero 
de 1984, a las 8.30 horas. — Trata la ad- 
quisición de papel para equipos fotoco- 
piadores. — Valor del pliego: $a 45. — 
Informes y¡o venta de pliegos en Avda. 
La Plata 1540, piso 3*?, Capital, de 8.30 
a 14.30 horas. — Los pliegos también po- 
drán retirarse en B. Blanca: Colón 424 ;_ 
M. del Plata: Avda. Luro 2448, piso 5?; 
Rosario: O. Lagos 4770; Córdoba: Avda. 
V. Sársfield 1431. planta baja; Santa Fe: 
Mendoza 2430. piso l q : Resistencia: J. B. 
Justo 214: Corrientes: Catamarca 1361: 
Fosadas: Colón 151; La Plata: caHe 50 
N» 687, piso 2^ — Evacuación de con- 
sultas: Hasta 10 días hábiles antes de 
la- fecha de apertura de las ofertas. 

e. 9,1 N9 203 v. 17,1184 



E:\EPIiES NACIONAL DE 
TELECOUTTJNICACfOXES 

- Licitucióii Fiit>iica N? 33-l v }84 

Apertura: 16.2.84. 

Hora: 8.30. 

Püego: Sa 20. 

Compilación, armado; impresión, encua- 
demación de la guía ie Río IV. 

Informes y venta de pliegos: Avda. La 
Piata 1540, piso $>, Capital, HoVario; 8.30 
a 14.30. 

Los pliegos también se podrán adquirir 
en Avda. Vélez Sársfield 1431, planta ba- 
ja, Córdoba. 

Consultas: Por escrito hasta 10 días 
antes de la fecha de apertura de la li- 
citación. 

e. 16|1 N<? 364 V. 241184 

empresa nacional 

De tíjlecomunjec aciones 

-. Uci(»ti6h N-PV;84 

Ápenura: 3 de febrero de 1984. Hora: 
9.30. 

Pliego: Sin ciirgó. 

Pof ia Venta de cárbafas y cubiertas 
eh desuso. 

Informes y venta de pliegos: av. La 
Plata 1540, piso 3? Capital. Horaiio: 8.30 
a 14.30. 

e. 12jl N9 304 v. 20;1{84 

ESlPKESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
Licit. Publica N? 28-P|84 
Apertura: 6 de feblei'o de 1984. 
Hora: 9. 

Valor del pliego: Sa 46. 
Adquisición de papel heliográfico y so- 
lución amoniacal. 

Informes y Venta de pliegos en Avenida 
La Piata 1540, piso 3?, Capital Federal dé 
8,30 a 14.30 horas. 

e.ll|l N» 271 v.l9¡i;84 

EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Lie/ Pública N? 25-P|84. — Apertura; 
31¡1,S4. — Hora: 11. — Pliego: $a 45. — 
Instrumental para Estación Terrena Bos- 
que Alegre. — informe y venta de plie- 
gos: Avda. La Plata 1540, P. 3^, Capital 
Federal. — Horario: 8.30 a 14.30 horas. 

e. 9;i N9 204 v. 17¡1¡84 

EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licitación Púb. N? 30-P¡84 
Apei'tui'a: 14 de febrero de 1984. Horaí 

s.ao. 

Valor del pliego; Sa 40. 

Provisión, instalación y puesta en con- 
diciones de funcionamiento de 4 sistemas 
de energía (rectificadores, panel de con- 
trol, 'baterías), en centrales Mendoza, 
San Juan, Tucumán y Río Gallegos. 

Presupuesto oficial $a 1.449.000. 

Informes y[o venta de pliegos:. Av. La 
Plata 1540, P. 3^, Cap. Fed. Horario: 8,30 
a ,14.30 horas. 

Evacuación de ccnsultafi: Hasta 15 días 
corridos antes de la fecha de apertura 
óe la licitación. 

Los pliegos también podrán retirarse 
en: Mendoza; Gral. Paz 534; San Juan: 
Rtyadavia 27 CO); Tucumán: Córdoba 
X? 540 y Río Galleaos: Roca 631. 

e. 12.1 N? 305 v. 20¡1¡84 

EMPP.ESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

Llámase a Licitación Pública N? 70 
día 83, para ei día 31 de enero de 1984 
a las 13 horas, para contratar bajo el 
régimen de la Ley 13.064 y por el sistema 
de "ajuste alzado'' -los" trabajos de cons- 
trucción del edificio postal de la EN- 
COTEL en la localidad de Loncopué 
(Provincia del Ncuquén) . 

Las ofertas se recibirán en la Sección 
Pliegos y Cont 'atos dependiente de la 
Dirección General de Ingeniería y Arqui- 
tectura, sita en :a calle Sarmiento 151, 
piso 8? local 714, Correo Central, Capital 
Federal, ha^ta la fecha y hora indicadas, 
dona? se realizará ¿a apertura. Para ad- 
quirir ¡o¿ pliegos o realizar consultas con- 
currir a úlc. a Sección dentro del hora- 
rio de 12 a 16. Los interesados podrán 
hacer io propio en la Cabecera del Dis- 
trito 22 (Neuquéní o en .a oficina Lon- 
copué (Provincia del Nevq'.ién). 

•Presupuesto Oficial: $a 1.553.120. 

Importe de Garantía: ;a 15.531. 

Valor del pliego: $a 625. 

e. 6|1 N? 165 v. 26 1:84 



EMPRESA NACIONAL 

DE CORFiEOS Y TELÉGRAFOS 

Llámase a Licitación Pública Ne 64 
DÍA- 33, para el dfa 30 de enero de 1984 
a las 16 horas, para contratar bajo ei 
régimen de ia Ley 13.034 y por el sis te-, 
ma de "ajuste alzado" los trabajos de 
construcción del edificio pastal de la 
ENCOTEL en la localidad de Sauce (pro- 
vincia de Corrientes), 
tal Federal hasta la fecha y hora indi- 
cadas, donde se realizará la apertura. 
Para adquirir ¡os p:-egos o realizar con 
cultas ccr.currir a dicha Sección dentro 
del horario tíe 12 a 16. Los interesados 
P o irán hacer lo prepio en las cabeceras 
de los D>tritc5 12° (Paraná >: 15? (Con- 
cordia) v 13° ! Ct.t entes) y en ia ofici- 
na Sauce (Dto. 15 c ). 



Presupuesto oficial. Sa 2.100 0C0. 
Importe de garantía: $a 2.100. 
Valor del pliego: $a 844. 

e. 2|1 N» 22 v. 20;i;M 

EMFRESA NACIONAL DE 
COEREOS Y TELÉGRAFOS 

I-lámase a Licitación pública N? S 
Día-83. para e) dia 7 de febrero de 1984, 
a las 16 horas, para contratar bajo el ré- 
gimen de la Lev 13.064 v por el sistema 
de "ajuste aJ^adó". tos trabajos de cons- 
trucción del edificio postal de la ENCO- 
TEL en la localidad de Villa Estaeión 
RamaHo (Provincia de Buenos Aires). 

Las ofertas se recibirán en- la Sección 
Pliegos y Contratos dependiente de ía 
Dirección General de Ingeniería y Arqui- 
tectura, sita en la calle «Sarmiento 151, 
piso 8$ local 714, Correo Central. Capital 
Federal, hasta la fecha y hora Indicadas, 
donde se realizará la apertura. Para ad- 
quirir los pliegos o realizar consultas 
concurrir a dicha Sección dentro del ho- 
rario de 12 a lfc. Los interesados podr&í 
hacer lo propio en las cabeceras de loa 
Distritos 2* (La Plata) ; 4' (Pergamino) 
(Dto. 49). 

Fresupüesto Oficial: $a 2.046-873, 

Importe de Garantía: $a 20.468* 

Valor fiel pliego: $a 822. 
o en la Oficina Villa Estación Ramallo 
^ e. 311 N? 57 y, 2 3Í1J84 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y JUSTICIA 



Secretaría de Justicia 



DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

Expte, 03097J84 (DX3.A.) 
Llámase a Licitación Publica N? 9 
para el día 20jl|84 a las 12,30 horas, §o 
División Contrataciones (D.N.). Paso 554 
2? piso, Capital federal, con ei títojty «& 
resolver la Adquisición de Comidas pi-e* 
paradas con Destino al Centro de Deten- 
ción Preventivo Dr. Jorge V. QUirogt? 

Informes y Pliegos: Dirigirse a pivl*. 
sión Contrataciones (D.N.), durante tos 
días laborables, en el horario de 13 a 17 
horas. 

Buenos Aires, 12 de enero de 1984 

e. 16;i N? 409 v. 17¡1}M 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRSS 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
Exptc. C-l.077-860 

llámase a Licitación Pública N* 2(84 
para la provisión de mano de obra equl^ 
pos_ y materiales necesarios para la eje^ 
cución de los trabajos de la obra: "Plan- 
ta baja, 3ra. etapa y .patio de esparce 
miento de alumnos". 

Sistema de contratación: Ajuste Al- 
zado. 

Presupuesto oficial: $a 700.000. 

Consulta y venta de pliegos: Departa- 
mento de Compras - Facultad de Odoa- 
tología, Marcelo T. de Alvear 2142, en el 
horario de 9 a 12 hs. 

Valor del pliego: $a 700. 

Apertura: 30,184. 

Hora; 10. 

e. 2)1 NC 27 v. 2C¡I,'8i- 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE TÉCNICA 

Y DE COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Llámase a Licitación Pública NO 18 84, 
para el dia 24 de enero de 1934, a las 
14 horas, con el objeto de contratar la 
provisión de seiscientas mil (660.000) cé- 
dulas de identificación de automotores, 
con destino a la Dirección Nacional de 
los Registros Nacionales de la Propie- 
dad Automotor y de Créditos Fr?nr!arios. 

Apertura, informes y pliegos: Direc- 
ción General de Técnica y de Coordi- 
nación Admir.iitrativa, División Com- 
pras y Sumiiiiúi'os, calle Snh Martín 
W 655, 5 ( -' piso, Capital Federal, en el 
horario de 10 a 12 y de 14 a 17 toras 

Valer ¿cl pililo: Ca 100. 

e. 16|1 N« 385 V. 17;i;84 

D3KECCIGN GiSNESJAEi 
TÉCNICA 
DE TÉCNICA 
Y DE COOIirilíNAíTON 
ADMINISTRATIVA 
Llámase a Licitación Pública N? 17184 
para el día 24 I 84 a las 15 horas, con 
el objeto de contratar la provisión de 
cintas para máquinas de escribir eléc- 
tricas, con destino a la Inspección Ge- 
neral de Justicia. 

Apertura, ínfoi mes y pliegos : Direc- 
ción General de Técnica y de Coordina- 
ción Administrativa, División Compras 
y Suministros, San Martín 665, 5$ piro, 
Capital Federal, en el horario de 10 fl 
12 y de 14 a 17 horas. 
Valor del plirjo: $a 100, 

e. 16,1 N? 384 v. 1711 ¡84 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 

DIVISIÓN CONTRATACIONES 
Expediente 00203,84 (D.G.A.) 
Llámase a Licitación Pública N$ 04 pa- 
ra el día 23184 a las 15 horas, en Divi- 
sión Contrataciones (D.N.), Paso 550, V 



Pa£ina 24 
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f'ao Capital -Federal, co-r„ el objeto de 
solver la adquisición de cajas de car- 
»• „■•■■» 

Informes y pliegos: Dirigirse a División 
bntrataciones <D.N.), durante los días 
(BoraWes, en el horario de 13 a 17 hs. 
e. 16¡1 N<? 354 v. 17[1|84 

SERVICIO PENITENCIARIO 

FEDERAL „ T ™r— 

DIVISIÓN CONTRATACIONES 
Expediente 00370;84 (D.O.A.) 
SJámase a Licitación Pública N? 05 pa- 

i el día 20 184, a las 15.30 horas, en 

hvisión contrataciones (D.N.), Paso 550, 

"» piso Capital Federal, con el objeto de 

! esolver la adquisición de materia pri- 

■> ta para elaboración de pan. con destino 

la Cárcel de Encausados de la Capital 

federal CU. 1>. „. ... 

* 'informes y pliegos: Dirigirse a División 

'■■tontrataciones iD.N.l, durante los días 

■ pjorables, en el horario de 13 a 17 hs. 

» e. 16 1 N n 355 V. 17,^84 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL ^^ 

- DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
■i Expte. 001S3 84 {D.G.A.) 

Llámase a Licitación Publica N* 6 

tora el cha 20 1 M a \&l 16 horas, en 

Evision Contrataciones <D.N.), Paso a50, 

fe niso CaUtftl Federal, con el objeto 

fe; resolver la adquisición de Fichero 

. Rotativo Electromecánico. 

.-. Informes y Pliegos: Dirigirse a Divt- 

,/,tón Contrataciones 'D.N.L durante los 

' tías laborables, en e l horarlc de 13 t. l¿ 

- t k Buenos Aires, 12 de enero de 198 *: 1 . al 
[ e. 16.1 N<? 407 v. 1711,84 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL ^^ * 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTR ACIÓN 
Expte. 3421 R3 (D.G.A.) 
Llámase a Licitación Pública N? 7 para 

fdía 20'iaa a las 12 horas, en División 
ontrataciones j.Nj, Paso 550, 2<? piso, 
apital Federal, con el objeto de resol - 
■ <rer la Adqui ^cíón de Comidas Prepara- 
bas con D^tint al Centro de Detención 
■■■ Judicial fU.. 281. . ., 

■'■-• Inform-s y Pliegos: Dirigirse a División 
ion trataciones (D.N.í, durante las días 
laborables, e" el horario de 13 a " horas. 
J í Buenos Aires, 12 de enero de 1984. 
y * e. 16|1 N" 408 V. 17¡i;8* 



rgecretaria de Educación 



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCiAL 

Secretaría de Seguridad Soda! 

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN 
DE LA INDUS1RIA, COMERCIO 
1 ? ACTIVIDADES UlvlLEti 

Llámase a Licitación Públ.ca N^ 22,84, 
el día 27 de enero de 1934, a las 13 horas, 
por ia provisión de doce millones 
<.12.000.GuO) de formularios conciuuus U|16 
(6 001)000 de planchas) denominados "Or- 
den de Pago Previsión al" .confeccionados 
en or..ginal en tipo de papel Autocheque, 
imoresos en sistema offset. 

Pliegos de condiciones, en el Departa- 
mento compras, córdoba 720, piso 4?. Ca- 
tal Federal, de lunes a viernes, eti e¿ 
horario de 12.45' a 19 horas, debiendo 
presentarse como condición indispensa- 
ble constancia original donde conste el 
número de inscripción ante el Registro 
de Proveedores del Estado, con datos ac- 
tualizados en caso que se hubieran pro- 
ducido modificaciones en la denomina- 
ción yo domicilio. n n >,io A 

CENTRO ÚNICO 

DE PROCESAMIENTO 

ELECTRÓNICO DE DATOS 

Expediente N» 03056 83 

Llámase a Licitación Pública N? 13 84 
«ara el día 1* de febrero de 1984 a las ■ 
16 horas a fin de lograr la adquisición 
de formularios continuos, etiquetas auto- 
adhesivas, papel obra, etc. 

La apertura tendrá lugar en la Divi- 
sión Contrataciones y Suministros, De- 
fensa 120, 1» Piso, Oí. 1086, Capital don- 
de además se podrán requerir informes 
y retirar los pliegos de condiciones en el 
horario de 13 * ¿\**$ M T . ^84 

CENTRO ÚNICO 

DE PROCESAMIENTO 

ELECTRÓNICO DE DAIOS 

Expediente N' 1 03138,63 

Llámase a Licitación Pública N* .1.84 
para el día 20 de enero de 1984 a las 
16 fiólas, a fin de lograr la adquisición 
de cuatro baterías para zorras eléctricas. 

La apertura tendrá lugar en la Divi- 
sión Contrataciones y Suministros, ■De- 
fensa 120 l 9 Piso, Of. 1.036, Capital, don- 
de además se podrán requerir míormes 
y retirar los pliegos de condiciones en el 
horario de 13.00 a g 17.00 horas 70v ^ w4 



LOTERÍA NACIONAL 

Expediente N* 395.148183 

Llámase a Licitación Pública N? 2|84, 
para la adquisición de 1-000 rollos de 
papel térmico para máquinas vende- 
paga, con destino al Departamento Hípi- 
co (Apuestas). / 

La apertura de las propuestas se reali- 
zará el día 24 de enero de 1984, a las 
12.30 horas. T ,- 

Retiro de los pliegos: Avda. De. Li- 
bertador 4101, Departamento Suminis- 
tros Capital Federal, Tel. 111-7573 ó. 
771-0232, de 13 a 16 horas. 

Presentación de las propuestas: A vela. 
Del Libertador 4101. Capital Federal. 

e. 611 N* 173 V. 17:1184 

LOTERÍA NACIONAL 

Expediente N" 318.972,83 

Llámase a Licitación Pública N' U|84, 
ñor la provisión, instalación y puesta en 
funcionamiento de un tablero electró- 
nico, destinado al Salón de Sorteos de 
la Repartición. .. 

La apertura de las Propuestas se reali- 
zará el día 1? de febrero de 1954, a las 

14 puS?o S 'de condiciones y presentación 
de las propuestas, Santiago del Estero 
nv 126 40 piso 1», Departamento Com- 
pras y Contrataciones, Capital Federal, 
Tel. 37-2868. 

e. 16 ; 1 N» 367 v. 2511,84 



Secretaría de Salud 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE ARQUITECTURA 
EDUCACIONAL 

COLEGIO NACIONAL 

"ESTEBAN ECHEVERRÍA" 
DE AZUL 

Expediente N» 55-2?G|«l 
Disposición 809|DINAE 83 
La Asociación Cooperadora, en su ca- 

Écter de Entidad Intermedia, llama a 
citación Pública. . „ 

Obra: "Ampliación Aulas y Gimnasio 
ten el citado establecimiento. 

ltcn: "Estructura de hormigón arma- 
do", provisión de mano de obra y ma- 

Presupuesto oficial: Sa 2.814.000 (dos 

millones ochocientos catorce mil pesos 

argentinos). <}(¡ 

Retiro de pliegos: En. Colon N» 426. 

Azul, Bs. As., de 8.30 horas a 10.30 horas 

en días hábiles. - 
Valor del pliego: Sa 2.500 (dos mil qm- 
; aientos). 

■ Apertura de ofertas: Viernes 2 de mar- 
v eo de 1984 a las 17 horas en Colon N« 426, 
■ &zui. 

' Azul, enere 9 de 1984. 
1 Ing. Raúl A. Giacone, Presidente; Ana 

María Rocca, Rectora Int.; Osvaldo R. 

Ciancio. Tesorero. 

i $a 478,80 e. 13¡1 N* 87.486 V. 17 t l|84 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE ARQUITECTURA 
EDUCACIONAL 

COLEGIO NACIONAL 
"ESTEBAN ECHEVERRÍA" 
DE AZUL 
Expte. N* 55.27681 
Disposición 809|D1NAE|83 
■ La Asociación Cooperadora, en su ca- 
xácter dcj&itidad Intermedia, llama a Li- 
citación publica. . „ 
' Obra: ".\ mol i ación Aulas y Gimnasio 
en lí e ido establecimiento. 
' i "Cubierta pretrnsada del Sector 
Gimnasia", provisión de mano de obia 
y materiales. rrn . 

Presupuesto oficial: 5a CjO.000 (se^- 

tientos cincuenta mil peros argentino;^. 

Retiro de pliegos: En Colón 426, Aziu. 

¿e 8' ■ i.- a 10.30 horas en días haoi- 

les. 

Valor del pliego: $.i 500. 
Apertura de ofertas: Viernes 2 de nidr- 
io de 1984 a las 19 horas en Colón 42o 
de Azvir 

Azul. enPl'o 9 de 10S-Í; 
Ing Raúl A. riacone. Pi.o-ldentfi.:. Ana 
Jaría Rocca, R-rtc.-.. Int.: orv?.i:io H. 
incio, Tesorero. ' ,_..„, 

á§3,6(í ?•. 13»! M» 87.469 V. 171I1&4 



CENTRO ÚNICO 
DE PROCESAMIENTO 
ELECTRÓNICO DE DATOS 
Expediente N* 03071,83 

Llámase a Licitación Pública N? 12,84 
para el día 1? de lebrero de 198' a las 
14 00 horas, a fin de lograr la adquisición 
de cintas para impresión, discos magné- 
ticos, etc. 

La apertura tend.'á i-e«r en la Divi- 
sión Contrataciones y Sumumstros, De- 
fensa 120 1* Piso, Oí. 1.086, Capital, don- 
de además se podrán requerir informes 
v retirar los pliegos de condiciones en 
el horario de 13.0() *¿™*™%^ m 



OBRA SOCIAL 

PARA LA ACTIVIDAD 

DOCENTE 

GERENCIA DE ,„_ 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Licitación Fübltca N*> 7|84 
Uámase a Licitación Pública N» 7184 
por primera vez, para la Prisión de 
?amaS con destino al Área fe Cuidados 
Generales del PoUclmico del Docente. 

Las propuestas deberán presentarse 
■bajo sobre cerrado en los formularios 
que se expedirán al efecto y de confor- 
midad con lo dispuesto en el Decieto 

^ Los' Pliegos respectivos podrán «jurar- 
se sin cargo alguno, a partir de la fe- 
cha en el Departamento de Compras: 
Tacuari 345, 1* piso, Capital Federal, 
ríias hábiles de 12 a 18 horas. 
° El acto de apertura de las propues tas 
se- llevará a cabo el d¡a 24,1.84 a l las 
17 30 horas en el mencionado Depaita- 
mento en presencia de los interesados 
que deseen concurrir al mismo. 

e. 16¡1 N' 368 V. 1711¡84 



ODRA SOCIAL DEL PERSONAL | 

GRÁFICO 

' Llámase a Licitación Pública N? 54|8S 
él día 19¡l t 84 a las 15 horas, para la ad- 
quisición de material de enfermería (Agu- 
jas,* jeringas, Butterflyj. 

Los pliegos ■ de condiciones se retira-* 
rán en forma gratuita en , el Departa-, 
mentó de' Compras y Contrataciones, ff~ 
Piso, sito en Avda. Paseo Colón 131, Ca- 
pital Federal a partir del día 16¡1,8+, 
efectuándose la apertura en dicho Depacr 
tamento.^ 2o ^ ^ ^ ^ ^ Q y im ^ 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL 
*■ GRÁFICO rttrtrt 

Llámese a Licitación Pública N'-' 53|83 
a las 14 horas el día 20,184, para la ad- 
quisición de material de limpieza. 
• Los pliegos de bases y condiciones so 
retirarán en forma gratuita a partir del 
día 16 1 84 en el Departamento de Com- 
pras y 'Contrataciones, sito en Avenid» 
Paseo Colón 731, 8-? piso, Capital Fede- 
ral, efectuándose la apertura en dicho 
Departamento. ,..,,„. 

$a 151,20 c. 16,1 N? 87.576 v. 18iM8* 

HOSPITAL NACIONAL ( 

BERNAKDINO RIVADAVIA 

Llamas; 5 a Licitación Pública N 9 10'84, 
del registro Uei Hospital Nacional "Ker- 
nardino Riv:icavia' para ei día 3 de le- 
brero de 1934 a las 11 horas para subvenir 
las necesidades que a continuación so 
detallan tun desuno a este estaolec*- 
niicnto. ,. ■ 

La apertura de las propuestas se .le- 
vará a cabo en el Hosp. Nac. ' Bernardi- 
' no Rivadavia", Avda. Las Heras 2670, 2» 
piso oficina 123, Capital Federal, donde 
además se fregarán los .pliegos y se 
evacuarán consultas. 

Las necesidades se refieren a: Dr^as 
y medicamentos, con cargo al ejercicio 

im ' e. 13¡1 N» 338 y. Ü\l\H 

HOSPITAL NACIONAL 
PROFESOR 
ALEJANDRO POSADAS 

Llámese a Licitación Publica N» 9|B4. 
para el día 3 de febrero de 1984 a las 
9 horas para subvenir las necesidades 
aue a continuación se detallan: Aoq. de 
veinte Í20> unidades móviles para Te- 
rapia Intensiva, con destino al Hospital 
Nacional Profesor Alejandro Posadas. 

La apertura de las propuestas tendrát 
lugar en el Servicio Administrativo Con-. 
table (Sección Contrataciones), sito ca 
Martínez de Hoz y Marconi de Villa 
Sarmiento tHaedo Norte) Pdo. de Mo- 
rón, Pcia. de Bs. As., debiendo dirigirse 
para pliegos c informes al citado Ser- 

VÍCÍ0 ' e . 16.1 N» 366 V, 171M84 



Secretaría de Desarrollo 
Humano y Familia 

DEPARTAMENTO 

DE CONTRATACIONES 

X SUMINISTROS 

Expediente N 9 52.355,83 

Llámase a Licitación Pública N» 59(84 
*;ara el'día 25 de enero de 1984 a las 14 
horas con el objeto de contratar el ser- 
vcio de limpieza de edificio, con desti- 
no al Sector Transportes, Baldomero F. 
Moreno 1773, Capital, para cubrir las ne- 
cesidades correspondientes al ejercicio 

1984 - . ^ ,^ n 

El pULgo de ccnd^'icucs c-ji: : tó \^;y- 
cificaeiones, se encuentra a disposición 
de los interesados en el Departamento 
de Contrataciones y Suministros, Defen- 
sa 120 6 o piso, Oficina 6.039, Capital, 
donde tendrá lugar el acto de apertura 
e. 1C.1 N ? 372 V. 17*1.^4 



INSTITUTO DE SERVICIOS 
SOCIALES BANCARIOS 

R.N.O.S. N<> 5-0010 
Actuación N' 790-0309,83 

Llámase a Licitación Publica N- 4, 
para el día 27 de enero de 1984, a las 
¿rece horas, para la adquisición de ele- 
mentos para impresora y registradoia 
NCR 

* Pliego de condiciones e informes en el 
Departamento Compras y Suministros, 
■Libertad 731, T piso, Capital. 

Valor del pliego: 5a 100. 

e. 16¡1 N» 381 v. 18[1184 

INSTITUTO.DE SERVICIOS 
SOCIALES BANCARIOS 

R.N.O.S. N" 5-0010 
• Actuación N? 600-0170;83 

Llámase a Licitación Pública N> 5. 
para el día 30 de enero de 1984 a las 
once horas, para la adquisición de ba- 
lanza electrónica con etiquetadora auto- 
mática conectada. 

Pliego de condiciones e informes en el 
Departamento Compras y Suministros, 
Libertad 731, 7^ piso, Capital. 

Va ^ delpUeg e° : i 5 6UN?'382v. 18li:84 



MINISTERIO DE SALUD 
Y ACCIÓN SOCIAL 

LOTERÍA NACIONAL 

Expediente N? 390.125 84 

Llámase a Licitación Publica N? 5>t 
H para la contratación por el alqut^r 
de dos máquinas fotocopiadoras con de- 
fino al Centro de Cómputos. ( 

La apertura de las propuestas se rc^ *- 
zara el día 30 de enero de 1984, a í:í£ 
12.30 hora.-. . , 

Retiro de les pli ^os: Avaa. del J. i- 
bertador 4101, Departamento Sumini^t' s, 
Capital Federal. T.E. 771-7575 o 771-0 i. 
De 13 a 16 horas. 

Presentación de las pror-*.: 1 : , r": A'. ■<-. 
de; Libertador 4101. Capital Prd^ra* 

€. 12¡1 W 312 V, 23,1^1 



OBRA SOCIAL DEL PERSONAL 
GRÁFICO 

Llámase a Licitación Publica N* 55.83 
» ; día 1íí;i-84 a las 14 horas para la ad- 
quisición de placas radiográficas. 
" Los pliegos de condiciones, se retiraran 
en forma gratuita en el Departamento 
de Compras y Contrataciones, 8? Piso 
sito en Avda. Paseo Colón 731, Capital 
Federal, a partir del dia 16,1:84. efec- 
tuándose la apertura en dicho Departa- 

mC "$a 151,20 C. 1611 N* 87.579 V, 18H.84 



Secretaría de Vivienda 

y Ordenamiento Ambiental 

SERVICIO DE COMPRAS 

V. SUMINISTROS « 

Llámase a Licitación Pública N* 1184 
para el día 30 de enero de 1934 a as 
15 ñoras, con el objeto de resolví» la 
contratación de la provisión de produc- 
tos alimenticios preelaborados. 

El pliego de b»ses y condiciones Ppdra 
ser consultaoo y¡o retirado en .a Direc- 
ción- General de Administración Scivi- 
cio de Compras y Suministros Defensa , 
S. 3er. pik oficina NO 3222. Buenos 
Aires, en ei horario oe 12.30 a 19-w 

h01 ' aS ' e . 13,1 NO 347 y. 24|llíi 

Secretaría ele Deportes 

SERVICIO DE CONTRATACIONES 

Expte.: N' 256,82 

Llámase a Licitación Publica N' 6^84, 
para la venta de llantas; baterías y cu- 
biertas depositadas en el Gentío Re- 
creativo Ezelza. - 

Fecha y hora de apertura: 25 de ene^ 
ro de 1984 a las 15 horas. rt „ ni . flt - 

Retiro de pliegos recepción y apeí Uh 
ra de las ofertas: Servicio de Contrata- 
ciones, calle Defensa 120 6? piso, Oti- 
cina 6021, Capital Federal. „ .„„ 

Consultas: Centro Recreativo Ezeiza, 
EzeSa Partido de Esteban Echeverría, 
Pcia. de Buenos Ai« S> ^ ^ lim 



PODER JUDICIAL 



OBRA SOCIAL DEL PERSONAL 

GRÁFICO n cfi „_ 

Llámese a Lieivación Publica N- 5¿.u3 

í¿ día 19 1 84 a las 14,30 horas, para la 

adquisición' de materias de cura (Gasa 

y Algodón*. . 

Los pliegos de b:.^-s y condiciones se. 
i*; tira rán en forma gratuita a partir dei 
A"t 1C'1¡84, en el Departamento de Com- 
nras y Contrataciones, sito en Avenida 
i ,J ,sco Colón 731, 8" Piso. Capital Federal, 
sí'ctuánd'jse la apertura en dicho De- 
ptutamento. .„.,„* 

ta 151,20 e, i6¿i S 9 .«^«5f *> WP* 



CORTE SUl'KEMA DE JUSTICIA - 

SECRETARIA 

DE SUPERINTENDENCIA 

Dei>ar lamento de Compras 

Llámase a Licitación Publica N- 2^,84 
para el día 2 de febrero de 1984 ,a las 
9.00 horas, con el objeto de contratai la 
provisión de madera de cedro c°n dest - 
no a la Intendencia de cx-Hotel Provin- 
cial de La Plata. 

Apertura, Pliegos e Informes: Secreta- 
ria de Superintendencia. Departamento 
de Compras. Talcahuano 550, piso 6., Of. 
6.090, Capital Federal. 

Horario de atención al público: De 8 a 
13.30 horas, días hábiles de luws a vlcr- 



D09 t ..- 



^ Í6a W 373 V. 25,1¡84 



